Foglio di supplemento alla “ Gazzetta ufficiale, di mercoledì 30 giugno 1915, n 109. 


Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 


UMcio della proprietà intellettuale 


Fienco degli attestati di privativa industriale, di complemento e di prolungamento 
rilasciati durante il mese di FEBBRAIO 1915. 


GISCWTITIDA CITTA TIRI LIETI TTI IT LEE MIETTA E RIINA EI TITAN ATO TROTOMROTT N VI SVOLTA 


i 
DATA 

1 

del deposito | 
della ! 


domanda 


5 novembre 1914 
11 gennaio 1915 
23 id >» 
1 febbraio » 
9 gennaio >» 
29 id » 
28 dicembre 1914 


1 febbraio 1915 


28 dicembre 1914 


26 id >» 
26 id > 
26 gennaio 1915’ 


TITOLARE 


L Agricoltura, industrie agricole 
ed affini. : 


Attestati di privativa. 
Bandini Tebaldo, a Siena 


Corrado Pietro, a Torino 


Daimler Motoren Gesellschaft, a Un- 
tertirkheim (Germania) 


Ferrario Luigi, Ferrario Mario e Fer- 
rario Giovanni Battista, a Milano 


Filipponi saztorio Ignazio e Fiorenza 
uigi, a Roma i 


Gionti Vineenzo, a Mareianise (Ca- 
serta) 


Hanneborg Aurora, a Christiania 
Società per l'industria ed il commercio 


delle macchine Agricole, a Bologna 


Stock Motorpfiug G. m. b. H., a Ber- 
lino 


La stessa 


La stessa 


Stoppani Ermenigildo, a Bolcgna, e 
Volpato Vittorio, a Milano © 


TITOLO 


Coltivatore « Bandini » 


Attrezzo utilizzabile come pisca, zappa, vanga 
e leva 


Aratro ta motore col telaio sospeso alle mani. 
velle 


Apparecchio per l’estrazione dei cereali 


Pasta fertilizzante per involgere i chicchi di 
grano destinati alla semina 


Maciullatore meccanico per canapa od altre 
fibre tessili 


Perfectionnements aux excavateurs 


Trebbiatrice da e a semplice venti- 
lazione con cuscinetti a Sfere e separatore 


Aratro automobile, il cui telaio è spostabile in 
altezza rispetto ad una o ad ambedue le 
ruote motrici. (Priorità dal 21 gennaio 
1914 - Germania) 


Dispositivo perfezionato, nei telai di aratri, di 
un longarone obliquo sopportante i porta» 
vomeri. (Priorità dal 5 gennaio 1914 - Ger. 
mania) 


Dispositivo per montare, regolabili, i vomeri 
sui telai degli aratri. (Priorità dal 31 dicem- 
bre 1913 - Germania) 


Nuovo concime fosfatico assimilabile 
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TITTI NINTARTNAATACRO 


ATTESTATO 


Numero 
del Registro 
Attestati 


443-24 


443-80 


443-129 
442-213 
442-208 
443-27 

443-128 


443-156 


443-155 


443-154 


443=-70 


2 © 
P$2 5 
osa 
96 E 
253/5 

@ 3 

3° $ 


(45827) 6 


147117, 13 


147057, 4 


147258 19 


146915 2 


nin. 


147256 19 


| 


146789 23 


| 


| 


} 
146788 23 


146787 23 


147191 12 


16 dicembre 1914 


10 febbraio 1915 


29 settembre 1914 


12 settembre 1914 


19 gonnaio 1915 


Attestati completivi 


Boltri Giuseppe, a Milano 
Bonanno Vincenzo, a Naro (Girgenti) 
Guerri Giuseppe, a Jesi (Ancona) 


Peratoner Alberto, Scarlata Giuseppe, 
Cianciolo Luigi e Cianciolo Et- 
tore, a Roma 


Attes!ali di prolungamento. 


Austerlitz Alexander, a Gyér (Un- 
gheria) 


Chanson Ernest, a Lunel Hérault 
(Francia) 


Marzocchi Attilio, Marzocchi Ignazio 
e Marzoechi Azzo, a Mezzolara 
(Bologna) 


Vallotton Louis, a Ginevra (Svizzera) 


II Alimenti e bevande diverse. 


Attestati di privaliva. 


Barducci Pilade, a Napoli 


Bertarelli Innoconzo e Gualdoni Luigi, 
a Turbigo (Milano) 


Danieli Mario e Savelii Ruffino, a Mi- 
lario 


Harburger Eisen & Bronzewerke A, G., 
- ad Harburg (Germania) 


Lorioli Filippo, a Milano 


Paolini Ugo, a Traniuschio di Miran- 
dala /Madana)\ 


Migliorie negli essiccatoi a piani ribaltabili. 
(Privativa del 25 novembre 1912, volume 
387/25) 


Carro agricolo trasformabile. (Privativa dell’8 
novembre 1913, vol. 417/200) 


Perfezionamenti negli elevatori di paglia e si- 
mili. (Privativa dal 15 luglio 1913, volume 
409/199) 


Separazione dell’ essenza degli acrumi dal fi- 
nissimo detrito solido frammistovi (detta 
feccia) mediante centrifugazione. (Priva- 
tiva del 4 dicembre 1414, vol. 440/205) 


Telaio premitore per torchi d’olio idraulici con 
pareti laterali aperte e guide, con dispo- 
Sìitivo ritagliatore dei pani: di sansa:otte- 
nuti sul nuovo telaio premitore. (Privativa 
deli'11 giugno 1907, vol. 2471145) 


Panier destiné plus spécialement è l’éxpedi- 
tion des fleurs. (Privativa del 23 agosto 
1512, vol. 37961) 


Nuovo ravagliatoro « Certani » perfezionato. 
(Privativa dell’11 marzo 1912, vol. 384[118 
- a Certani Annibale) 


Faucheuse automobile. (Privativa del 14 mag- 


gio 1912, vol. 37196) 


Trafilatrice spanditrice per paste alimentari 
luaghe 


. Nuova trituratrice di carne 


; Forno a vapore smontabile e trasportabile per 


la cottura del pano 


Perforation des parois filtrantes des presses & 


huile. (Priorità dal 24 febbraio 1914 - Ger-- |. 


mania) 


Macchina per foggiare e ritagliare lo paste 
alimentari. (Prpprità dal 2.settembro 1913. 
- Svizzera - brevetto ii. €036) 


Spremi-pomodori « La Veloce » 


(<0) 


ATTESTATO 


Numero 
del Registro 


413-2 


445-95 


413-16 


442-220 


443-162 


443-122 


Attestati 


£ & 
oz2) 8 
Hm di gu 
O boilsa 
EQ SH 
595 (e 3] 
Ago| 

n =) 


146472] 23 
143864 11 
146140 18 
146330} 18 
147234] 27 
147186} 20 
145589] 5 
146941} 13 
136615] 5 
146013} 16 
147087] 6. 
147062] 2 
145071|. 24, 


IAA 19 


29 dicembre 1914 


31 dicembre 1914 


TITOLARE 


Postrancecky Car!, a Dresda 


Attestati completivi. 


Maestrini Giocondo, a Genova 


Monti Eudo, a Torino 


Von Rerkel Wilkelmus Adrianus, a 
Rotterdam 


Allestati di prolungamento. - 


Candelo Valerio, a San Quirico Val 
Polcevera (Genova) 


Cavagnini Giuseppe (Ditta), a Genova 


Kaffee Patent Aktiensesellechaft, a 
Bremen (Germania) 


Merello Ignazio ec Barbarossa Fede- 
rico, a Genova 


Thomas Lucien Marcel, a Wilhelms- 
hafen (Germania) 


NI. Arto mineraria e produzione di 
metalli e di metalloidi. 


Attestati di privativa. 


BudJens Wilhelm, a Charlottenburg 
(Germama) 


Ferriero di Voltri, a Voltri (Genova) 


Leone Antorio, a Milano 


TITOLO 


Macchina per Ir lavorazione di masse di cioc- 
colata, cacao ed altri materiali 


Filtro «Maastrini». (Privativa del 13 Juglio 1914, 
vol. 434/168) 


Procèdé el appareil pour la préparation d'ex- 
traits intégraux gardables de raisin, con- 
servant toutes les proprietés du fruit frais. 
(Privativa del 24 luglio 1913, vol. 410/127) 


Pince de fixation de viande pour machines à 
trancher la viande. (Privativa del 31 mar- 
zo 1014, vol, 459/41) 


Innovazioni carca la più razionale, sullecita ed 
economica irradiazione, distrubuzione ed 
utilizzazione del calore nei forni aero- 
termi. (Privativa del 2 gennaio 1914, vo 
lume 420/241) 


Apparecchio per la preparazione rapida 6 com- 
plcta del caffè. (Privativa del 26 dicem. 
bre 1913, vol. 420/140) 


Perfectionnements appoitéss au procédé de fa- 
brication du cafè en grains eitrars exempt 
de catéino du appauvri en catcive. (Priva- 
tiva del 14 dicembre 1914, vol. 320;154) 


Perfezionamenti negli essiccatoi per pasta e si- 
muli, (Privativa del 27 dicembre 191%, vo- 
lume 420/160) 


Processo pel trattamento delle farine di ce- 
reali. (Privativa del 23 marzo J9I0, vo= 
lumo 3u7[I11) 


Four do grillago et d'agglutination avec four- 
eau de mise en fen. (Priormtà dal 17 lu- 
gio 1914 - Germania) 


Processo por la prcduzione di ghisa per fon- 
deria od acmaievo, da nenesli o residui 
fervosi ad alta porcentuaie di zoll 


Forno a combustibile Jiquido per il tratta- 
nianta tanmien dei fili metallici. 


Numero 
del Registro 


Attestati 


to 


o 


Numero 


del Registro 


Generale 


142837 


145734 


116899 


147158], 24 


146896 


147020]! 25 


147190) 12 


del depositu 
della TITOLARE 
domanda 
ERA FICARRA IAT VENERE PI 


‘28 gennaio -_ 1915 | Leone Antonio, a Milano 


‘g9luglio 1914 


19 dicembre 1914 


5 gennaio 1915 
BI gennaio 1915 
26 agosto 1914 
29 gennaio 1915 
29 gennaio 1915 
50 settembre 1914 


30 dicembre >» 


Rueb Jan, a La Haye 


Lo stesso 


Attestati di prolungamento, 
Pucillo Francesco, a Genova 


Schuchard Ernst, a Berlino Fricdenau 
(Germania) 


IV. Lavorazione dei metalli, del le- 
gno e delle pietre. 
Attestati di privativa. 


Finze Julius, a Kalsdorf presso Graz 
(Austria) 


Incerti Roberto, a Torino 


Timeen Roller Bearing Company, a 
Canton (S. U. d’America) 


Attestati completivi. 


Ansaldo Gio. & C. (Società Anonima 
Italiana), a Genova 


. Attestati di prolungamento. 


Bauchiero (Società Anonima), a To- 
rino 


Geck Theodor, ad Altona (Germania) 


TITOLO 


Forno a carbone con ricuperatore per la ricot= 
tura del filo di ferro 


Procédé perfectionné pour l'extraction de 

l'étain ou de ses composés, des pyrites ou 
autres minerais d'étain, concentrés cu non 
concentrés, déchets d’étain, téles étamées 
soories contenant de l’étain, scories d'étain 
ou autres. (Priorità dal 7 ottobre 1913 - 
Paesi Bassi) 


Procédé pour obtenir de l’étain ou des com- 
sés de la matte ferrostannifère. (Prio- 
rità del 27 agosto 1913 - Paesi Bassi) 


Procédé pour rendre l’'aluminium inattaquable 
aux acides, aux alcalis et à tous autres 
agents extérieurs et lui conserver cette 
inaltérabilité mème aux tempèratures éle- 
vées. (Privativa del 25 marzo 1912, volu- 
me 385/152) 


Crible hydraulique è pistons. (Privativa del 15 
gennaio 1915, vol. 442/11) 


Processo per la fabbricazione di viti a testa 
con gambo appiattito e scannellato 


Dispositivo di controllo automatico e continuo 
dell'andamento della lavorazione di un 
pezzo su una macchina utensile 


Machine è calibrer les rouleaux de roulement 
coniques et autres pièces similaires 


Laminatoio per la fabbricazione di corpi cavi 
di ferro e aceiaio(Privativa del 28 gennaio 
1914, vol. 422134) 


Apparecchio per ripassare i fusi di assi motori 
di alberi a manovella, bettoni di manovella 
ecc {Privativa del 27 aprile 1912, volu- 
mo 369/48) 


Machine è séries de ‘filières multiples pour 
étirer le fil de fer. (Privativa del 12 lu» 
glio 1910, vol. 317/169) 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALI 
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ATTESTATO 


Numero 
del Kegistro 
Attestati 


4413-68 1147189 

443-44 {144567 

443-43 |144568 

‘— [146887 

-— 40202 
o 


443-116 [147136 


442-182 1145043 


443-89 1147093 
— |146933 
— [145497 
— |146806 


Data 


del rilascio 


10 


10 


24 


15 


DATA 


del deposito 


della 


domanda 


Tre een 


4 febbraio 1915 


2 gennaio 


12 febbraio 


28 dicembre 


so id 


19 gennaio 


9 id 


20 ottobre 


7 gennaio 


8 id 


>» 


1914 


1915 


1914 


1915 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


oz mn 


TITOLARE 


Heidenstam (von) Werther Anders 
te Gustaw e Friedemann Karl Louis 
Felir, a Stoccolma 


Mertens Eduard, a Freiburg (Ger- 
mania) 


Oberschlesische Eisenbahn Bedarfs 
G., a Friedenshiitte (Ger- 
mania) 


Popella Fritz, a Ratibor Ostrog (Ger- 
mania) 


Sander Wilhelm, a Zurigo (Svizzera) 


Va. Generatori di vapore e motori. 
Attestati di privativa. 


Angelino Luigi, a Milano 
Bradford Robert Daniel, a Londra 


Daimler Motoren Gesellschaft, a Un- 
tertirkheim (Germania) 


Enrietti Carlo, a Roma 


Fessenden Reginald Aubrey, a Brook- 
nei (S. U. d’Ame- 
rica) 


Froehlich Wilhelm, a Wannsee presso 
Berlino 


Lo stesso 
Lo stesso 


Fugazza Michele, a Torino 


CXZIa da a 4 > ca e sd 


TITOLO 


Processo per l’iniezione del legname. (Priva= 
tiva del 2 dicembre 1909, vol. 297175) 


Procédé et dispositif pour vernir les corps 
cylindriques par le moyen d’un filet de 
liquide humectant les corps cylindriques 
suivant une ligne hélicuide. (Privativa del 
5 luglio 1910, vol. 317147) 


Processo ed apparecchio per il riscaldamento 
di lamine metalliche, latte, lamiere, ban- 
doni, ecc. (Privativa del 30 novembre 1909, 
vol, 297714) 


Guide support pour tours, (Privativa del 21 
gennaio 1913, vol. 3921237) 


Dispositivo per arrotare e pulire oggetti. (Pri- 


vativa del 18 ottobre 1913, ‘vol, 4167149) 


Dispositivo di raffreddamento ad aria forzata 
per motori a scoppio 


Perfectionnements aux moteurs è combustion 
DRSENA à mouvement tournant et alter- 
nati 


Motore a cassetti tubolari interni. (Priorità 
dal 19 gennaio 1914 - Germania) 


Apparecchio carburatore ad olio pesante per 
motori : 


Perfezionamenti nelle macchine motrici a 
pressione di fluidi 


Perfezionamenti nei motori a combustione in- 
terna a due tempi, in cui la corsa d’espan- 
sione è più grande della corsa di com- 
pressione 


Movimento ad anello oscillante 
Motore a combustione interna a due tempi 


Distributore per motore a scoppio 
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147202 


146910 


147273 


146816 


443-18 |147089 


442-227 |146916 
443-48 [146972 
443-657 |146873 


146878 


442-225 1146877 


443-245 [146876 


443-126 1147111 


146767] 


145879] 


13 


10 


10 


3 


25 
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ATTESTATO 
DATA 
del deposito So i_B 2 
TITOLARE TITOLO s | e#8 [2833 
della e | 55 \fS9 38 
: Hu ® È s 
B cds SAR 
domanda Al < 5 3 Si # 
ud qd dv 


(A RAMI: TRE DT FCI > RIT - 


14 dicembre 1914 f Leako Motor Fuel Economy C.,a San | Perfectionnements apportés aux appareils pour | 15 |443-5 [146339] 


Francisco (Calitornia, S. U. d’A- l'introduetion de combustiblo dans des 
merica) moteurs à explosion ne: 54 ocio 
6 luglio » Lind Arvid Andersson, a Stoccolma Moteur rotatif . 6° | 443-152 [44411 23 


15 gennaio » Lindsay Charles Scott e Oliver Dou- | Perfectionnements aux moteursà combustion 6 | 4143-71 {139828| 13 
3 glas Hedley, a Londra interne. (Priorità dal 15 gennaio 1913 - 
Gran Bretagna - brevetto n. 1107) 


9 gennaio 1815 | Reingpach Charles Paul, a Golchester i Perfezionamenti nelle valvole e nei meccanismi 6 |443-9] [146921 5 
(Gran Bretagna) delie valvole nelle pompe a YARD ora 0 altre 
macchine a finido sid'azione diretta. (Prio- 


rità dall'8 aprilo 1914 - Gran Bretagna - 
brevetto n. 8894) 


28 dicembre 1914 È Schmidi'sche Heissdampt Gesellschaft | Distribution pour moteurs. (Priorità dal 5 gan- 6 1413-61 {146746f 12 


m. b, H., a Cassel Wilbelmshòhe naio 1914 - Germania - da Wilbeln 
(Germania) Schmidt) 
29 gennaio 1915 | La stessa Chaudière à tubes d’eau. (Priorità dal 27 gen. 6 |413-62 [147092] 12 
raio !914 - Germania - da W "ilbelm 
x) Schmidt) 
290 id >» | Siemens & Halske A. G., a Berlino Perfezionamenti nei motori a scoppio con ci- | 6 | 442-206 [147023) 1 


lindri rotanti ed albero a manovella ro- 
tante in senso opposto 


15 id >» | Société Anonyme des Ateliers de } Procédé pour l’emploi des turbine « Francis » è 6 | 452-248 {147042} 4 
Construetious Mécaniques Escher grande vitesse. (Priorità dal 6 febbraio i ° 
Wyss & C., a Zurizo (Svizzera) 1914 - Svizzera) 


31 dicembre 1914 f La stessa 


Eavelopps pour turbines è vapeur et A faz GU | 442-212 [146807 p 
avec tambour. (Priorità dal 21 febbraio 
6 febbraio 1915 | La stessa 1914 - Svizzera) 


Dispositif directeur pour turbines è vapeur ct 8 | 443-169 {147304] 24 
à gas è plusieurs chambres et à rotora 
munis do plusieurs couronnes d’aubes. 
(Priorità dal 24 febbraio I9lt - Svizzera) 


13 genzaio 1915 | Sociétì Anonymo des Etablissements | Dispositif pour empécher I'huilo de monter 60! 443-186 {147124 26 
. Dalaunay Belevillo, a S. Denis dans les cylindres des moteurs è carter o i 
(Franciu) fermmè et è graissago foreò. (Priorità dal 27 
febbraio 1914 - Francia = brevetto nu- 
mero 469330) 


10 f bbraio >» | Tidman Herbert Charles Livingstone, } Regolazione dell'ammissione oe dello scarico 3 | 443-109 [147231{ 17 
& \Westonsuper - mare - Somerset nei motori a combustione interna a due 
(Gran Bretagna) tempi. (Priorità dal #0 febtraio 1914 - Gtan 
Bretagna - brevetto n. 4378) i 
Allestati completi. 
24 novembre 1914 | Formigoni Agenore, a Borzefranco | Turbina a vapore radiale ad azione con più f — — 146153} 18 
sul Po salti di pressione e di velocità. (Privativa 


Gel 26 settembre 1914, vol. 438;209) 


7 dicembre >» Giachetti Pietro, è Torino Meccanismo Ter l'avviamento di motori a — — {146417} 23 


scoppio. (Privativa del 9 febbraio 1914, 
vol. 423;120) 


° SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALI 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 


13 novembre 1914 | Reiter & Gruenwald (Ditta), a Genova 


Wittig KarLe Wittig Emil, il 1° a 
Zell (Germania), il 2° a Basilea 
(Svizzera) 


13 id. » 


Attestati di prolungamento. 


20 dicembre 1914 Espien Alexander, a Liverpool Lan- 
caster (Gran Bretagna) 


31 Gruenwald Teodoro, a Genova 


& gennaio 


b Rundl60 Erick Anton, a Stocksund 
(Svezia) 


4 febbraio >» 


Wattles Luther Heary, a Providence, 


5 gennaio » 
Rhode Island (S. U. d'America) 


VO. Macchine Aiverse ed orguni 
dello macchino. 
Attestati di privativa. 

È 


23 gennaiò 1915 | Basso Enrico, a Milano 
; V ti .3 : 
15 id. » | Bellens Charles, a Bruxelles Ixelles 
(Belg10) 
27) id » | BucherGuycrJean, a Niederweninzen 


(Svizzera) 


si 
(3 


Chiari Guglielmo e Gamboli Ettore, a 


90 dicembre >» j 
Firenze 


Comings William Righter, a Whar- 


27 gennaio » 
melifî Wimbledon (Gran Bretagna) 


DERELO I CANIBINITI ACETI LIIOROSAPETIOAE BITTO 


=D 


<- + ITORSANCI] DIOR ESTE STINO 


TITOLO 


Nuovo sistema ed apparecchio per la pulitura, 
mediante un miscuglio di vapore ed aria 
calda o gas di combustione dei tubi ri- 
scaldatori della caldaie a vapore ‘durante 
il funzionamento. (Privativa del 14 otto- 
bre 1914, vol. 439/94 - a Gruenwald Teo- 
doro) 


Perfectionnement aux machines rotatives. (Pri» 
vativa del 9 novembre 1910, vol. 362124) 


Perfezionamenti nel comando della messa in 
marcia e del funzionamento di machine 
motrici, (Privativa del 19 gennaio 1914, 
vol. 421226) 


Processo ed apparecchio per la polverizzazione 
dei combustibili liquidi nei generatori di 
vapore. (Privativa del 27 gennaio 1913, 
vol. 3937199) 


Apparec chio « Orlando » per il governo metadico 
dei l'uochi delle ‘caldaie. (Privativa del 6 
luglio 1910, vol. 31764) 


: Pompa di combustibile per-motori -ad esplo- 


sione, {Pmvativa del 28 gennaio 1910, vo- 
lume 302115) 


Perfactionnements dans les allumeurs è ètir. 
cello éleotrique pour moteurs. (Privativa 
del 14 gennuio 1910, vol. 3007191) 


Apparecchio idraulico 0 pneumatico per la tra- 
smissione di forza’ e per il cambio della 
velocità 


Obturataur bye-pass perfectionné pour trans- 
missions hydrauliques 


Procédè et machines pour préparer des ma- 
tibres pulpeuses. {Priorità dal 16 febbraio 
1914 - Germania) 


Nuovo apparecchio da applicarsi agli oliatori 
per impedirne il funzionamento durante 
Ja fermata dei congegni ai quali sono ap 
plicati 


Rondolles ct autres objets faisant fonetion de 

‘ fermetures de s:è res de soupapes, de joints 

de tuysux, et autres buts, et moyens da 

lea firer et de les ajuster à d’autres or- 
ganes 


ATTESTATO 
2) i | 9 % 9 
8 sii 223) 38 
tes se O ap] — fsi 
E) <8 (ESS 3E 
À ERS [SM E 
Td 
2 na 
2 _ 
5 > 
9 i 
9 ca 
3 |449-65 
3 | 442-249 
6 | 443-119 
6 | 442-197 
6 | 443-46° 


DATA 


del deposito 


della 
domanda 


1 gennaio 


5 id 


1915 


10 settembre 1914 


19 id 


20 Gennaio 


4 febbraio 


23 gennaio 


1915 


» 


25 novembre 1914 


15 gennaio 
2 id 
22 id. 
RR id. 


18 dicembre :1914 


11 marzo 


1915 


> 


>» 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA 


TITOLARE 


Delille Felice, a Milano 

Donato Emiliano, a Tripoli 

Eilers Rio Peter, a New York 

Fonderie Officine Fréjus, (Automobili 
Diatto), a Torino 


Kapper Hermann, a Rathenow (Ger- 
mania) 


Krupp Fried. Aktiengesellschaft, ad 
Essen ajRubr (Germania) 


La stessa 


Menada Emilio e Ghirardi 


Luigi, a 
Genova 


Pomini Ottorino, a Milano 

Lo stesso 

Tamagnini Giuseppe, a Milano 

Lo stesso 

United Shoe Machinery Company di 
Italia, a Milano 


Vogel Jean, a Staefa (Svizzera) 


Vulcan Werke Hamburg und Stettin 
A, G., ad Amburgo; (Germania) 


White William NOntoa a Milwaukee, 
Wisconsin (S. U. A.) 


TITOLO 


Perfezionamenti ai mulini a cilindri 


Noria a succhietti con valvola a sfera ricam- 
biabili 


Ecrou indesserrable et son procédé de fabri- 
cation 


Giunto universale 


Cage de support de poulies consistant en deux 
anne:ux unis par des pièces de conjone- 
tion, pour paulies dont les extremités son 
récourbées 


Ressort à volute. (Priorità dal 2 gennaio 1915 
- Germania) 


Frein d’offalage automatique 


Montacarichi a vagoncino ad apertura e ver= 
samento automatico 


Sospensione mobile della colonna di frizione 
degli in esti a frizione 


Comando dei ceppi degli innesti a feizione 
mediante molla a forza elastica crescente 
a senso di sollecitazione costante 


Cuscinetto elastico per idroestrattori 


Dispositivo meccanico con ingranaggi per l’in- 
versione periodica del senso di rotazione 
di un albero 


Perfectionnements aux mécanismes contròleurs 


Cinghia di trasmissione tessuta, con spigoli 
rinforzati. 


Meccanismo idraulico, in cui il serbatoio col- 
lettore dell’acqua di lavoro è fissato diret- 
tamente sulla custodia del meccanismo. 
(Priorità dal 31 gennaio 1915 - Germania) 


Ugello ad acqua 


w 


._ Numero 
del Registro 
Attestati 


442-195 


443-56 


442-232 


442-222 


442-205 


443-138 


443-102 


443.74 


442-210 


443-60 


443-59 


443-4) 


442-193 


412-243 


443-38 


443-72 


ATTESTATO 


146908 
146757) 10 
145173} 4 
1454591 38 
147 22 1 
14726 | 20 
147177} 17 
141134] 13 
147041] 1 
147143] 10 
147142| 10 
147141 8 
146709 
146665] 4 
147097] 8 
141007] 13 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 


17 novembre 1914 


14 dicembre » 


20 id. » 
30 id » 
5 febbraio 1915 


31 dicembre » 


12 dicembre 19:14 
7 gennaio 1915 
9 febbraio » 
9 gennaio >» 
19 dicembre >» 
1915 


7 gennaio 


19 dicembre 1914 


SUPPLEMENTO ALLA GAZ 


TITOLARE 


Attestati completivi. 


Bajma Riva Oreste, a Milano 


Orecchia Luigi Battista, ad Ales- 
sandria 


Attestati di prolungamento. 


Alden Herbert Watson, 
Ohio (S. U, d'America) 


a Canton, 


Beltam Picking & Rubber tonpany, 
a Londra 


Norma Compagrie G. nm. b. H. (cer. 
manila) 


Vagrie ti Italo, a Firenze 


VI. Strade ferrate e tramvie, 
Attestati di privativa. 


Carbonelli Giovanni 
Gennaro, a Napoli 


e Cappabianca 


Colombini Francesco, a Bologna 


Grimaldi Mario, a Roma 


Mac Farland Helon Brooks, a Chi- 
cago (S. U. d'America) 


Meyer Gottfried, a Zurigo (Svizzera) 


Miiller, Zeerleder & Gobat, a Zurigo 
(Svizzera) 


Porsehe Ferdinand, a Wiener Neustadt, 
Reik Ugo, a Vienna e la Oesterrei- 
chische Daimler Motoren A. G., 
& Wiener Neustadt (Austria) 


Gli stessi 


ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


CERIANO] 


TITOLO 


Dispositivo automatico di presa per congiun- 
gere meccanicamente ed elettricamente 
fili o treccie metalliche fra di loro. ( ‘ri- 
vativa del 26 ottobre 1914, vol. 4397168) 


Bilanciere a braccio di resistenza variabile. 
(Privativa del 28 luglio 1914, vol, 435[169) 


Palier è ruleanx. (Privativa del 12 ottobre 
909, vol. 293;1. 7) 


Guarci ra re "ecionate peo isct ici 
chin . (Privat.iva det (6 g una. 
Lise 205044; 


P_snae: 
190., vu- 


Machi: è retitier (es bio Pilivativa dcilli 


genaaie 1410, voi. 50 :[54) 


Chiavar'!. di sten ezza. (Pavetiva del © marzo 
13 vol. 97;174, 


Gancio «i sicurezza per rete «lettrica a rea. 


Deviatore automatico di vettura tramviaria 
negli scambi 


Nuovo tipo di pezzo d'inerocio per rotaie 


Dispositif de tirage induit pour locomotives et 
autres machiues analogues 


Dispositif de prise de courant pour véhicules 
à traction électrique. 


Traverse en béton armè avec manteau mé- 
tallique. (Priorità del 26 gennaio 1914 - 
Germania) 


Dispositif pour empécher les mouvements ser- 
entants des trains de voitures, (Priorità 
Tal 15 gennaio 1914 - Austria) 


Véhicule automoteur ou remorquè pour routes 
ordinaires od pour voies ferrées. (Priorità 
dal 14 gennaio 1914 - Austria) 


15 


6 


SAETTA CELICEZIONISERI 


pe] 
8 
$ 
= 


Numero 
del Registro 


4143-25 


443-173 


443-106 


443 8 


443-145 


443-87 


4143-84 


443-983 


ATTESTATO 


Numero 


del Registro 


Generale 


146117] 23 
14643} 23 
14853 4 
AUS. (7) 
PA720 Qi 
| 

140945; Li 

46.2 6 
142005] 25 
147225) 17 
1469091 5 
146901] 22 
146952| 15 
146548/ 16 
146483) 17 


30 settembre 1914 
20 ottobre » 


16 g:nnzi>) > 


23 dicembre 1914 


12 novembre » 


3 ottobre » 
1 maggio » 
5 gehnaio 19Ì5 


80 dicembre 1914 


14:gennaio 1915 


PRIZINRERE: x CHE pati 


SUPPLEMENTO. 


TITOLARE 


Storjohann Diederich, a Immigrath 
(Germania) 


Tommasini Pasquale, a Firenze 


Westinghouse Brake Company Limi= 
ted, a Londra, 


Attestali completivi. 


Feroci Cesare, a Roma 


Knorr Bremsa Akftiengos=1]<chaft, a 
Berlin Lichtenberg (Germania) 


Penza Pasquale, a Bologna 


Società Agganciamento Crescimboni, 
a Terni (Umbria) 


Attestati di provungamento. 

Busse Artbu», a Charlottenburg e 
Reinhardt Edwia, a Schuneberg 
‘(Germania) 


Hill George Henry, a Glen Ri!ge, New 
Jersey (S. U. d'Aicerica) 


Ravn Erich Hansen Clausen, a Marsiev 
(Danimarca) 


Scotto Giuseppe, a Genova 


VIL Carrozzeria e veicoli diversi. 
Attestati di privativa. 


Albertini Alberto, a Sesto San Gio- 
vanni (Milano) 


LA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITAL 


VESCA 


DES PATYZD RES SRTIEZRE TANTE TARDE ST IS RITA TT 


o_ | É 
TITOLO s [ei 
5 | Bds [ESa/GE 
à | #55 [Ba8| 4 
n uv wu 
=—rililii ate ERE RISI SERA IPA I Mon VASI nua loi 


Frein électromagnétique sur rail. 


Agganciamento automatico dei vagoni ferro- 
viari e tramviari 


Perfezionamenti nei sistemi di riscaldamento. 
(Priorità dal 10 luglio 1914 - Gran Breta- 
gna - da Thomas Barty) 


Apparecchio meccanico per l’'agganciamento 
automatico dei veicoli ferroviari, nonchè 
delle tubazioni per il comando dei freni 
continui ad aria compressa e per il riscal- 
damento. (Privativa del 25 maggio 1914, 
vol. 431]14) 


Freno ad aria compressa con valvola di rite- 
gno disposto tra il serbatoio dell’aria ed 
il ciliniro del freno ad una camera. (Pri- 
vativa del 6 agosto 1914, vol. 435[89). (Prio- 
rità dal 29 gennaio 1914 - Germanià) 


Vagono pneudinamico - Serbatoio d’aria com- 


pres-a per attutire scontri, investimenti ed’ |' 


urti dei treni delle ferrovie, tramvie, fu- 
nicolari, cremagliere in genere, e per ali- 
mentare le condotte dei freni automatici. 
(Privativa del 23 gennaio 1914, volume 
422/132) 


Apparecchio per l’asgauciamento e lo sgan- 
ciamento automatico dei veicoli ferroviari 
e veicoli a trazione elettrisa e a vapora. 
(Privativa del 14 febbraio 1814, vol. 423/224) 


Infrastructure pour rails de tramways, (Pri- 
vativa dell’I1 luglio 1910, vol. 317142 


Perfezinnamento negli apparecchi per il co- 
mando elettrico dei motori. (Privativa del 
27 marzo 1903, vol. 1657187) 


Giunto per rotaie. (Privativa del ]4 novembre 
1913, vol. 418/28) 


Carrello automatico trasportatora elevatore. 
(Privativa dell’8 gennaio 1907, vol. 23958) 


Parafango laterale per automolili 


1 
1 |443-13 |145775| 6 
6 | 443-419 [146984] 10 
È 18 
e 18 
_ 11 
& 8 
1 2 
3 9 
1 


—  |140786) 20 


:442-209 {147039 


° DATA 
flel deposito 
della” 
domanda 


5 febbraio 1915 


5 gennaio > 
28 id. » 


16 id. > 


4 febbraio >» 
12 gennaio » 


"6 febbraio >» 


14 luglio 1914 
11 gennaio 1915 
29 agosto 1914 
29 id » 


8 f:bbraio 1915 


25 gennaio » 


9 luglio » 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE 


TITOLARE 
Ballipanni Roberto e De Luca Alfredo, 


a Firenze 
Gli stessi 
Bergadano Vincenzo, a Torino 


Brusotti Ambrogio, a Milano, 


Cattaneo Carlo, a Livorno 


Corazzi Giulio, a Roma 


Corini Ubaldo, a Roma 


| De Lukacsevics Charles e Dane Wil- 


linm H., a Wost Nuthey (S. U. di 
America) 


Dupay Pierre, ad Avignon, (Francia) 

Fioravanzo Giovanni, a Milano 

Fouderie Officine Fréjus (Automobili 
Diatto), a Torino 

Le stesse 

Frangi Vittorio, a Como 


Fratti Ciro, a Milano 


Galeati Gaetano, ad Imola 


VITA NT RIN SFR RIARISTESTRIDI 


TITOLO 


Nuovo comando di direzione automatica dei 
fari o fanali di una automobile allo scopo 
ché la direzione dei raggio di luce segua 
Ja direzione dello sterzo 


Nuovo comando di direzione automatica dei 
fari o fanali di una automobile allo scopo 
che la direzione dei raggi di luce segua 

. Ju direzione dello sterzo 


Cerchione elastico per ruote di veicoli 


Parafango per ruote di automobili 


Parafango a pendolo ‘con girellò ‘a’ sfere, “ape 
plicabile Tateralmente a qualsiasi ruota di 
automobile 


Sistema di attacco per rimorchio a voltata 
esatta par veicoli non correnti su rotaie 


Tallone elastico ad applicazione esterna por 
ferrature di eavallo 


Ruota elastica 


Selle legèàre indeformable 


Perfezionamenti nei freni a trasmissione fles- 
sibile per velocipedi 


Cambio di velocità & cinque rapporti 


Tappo sfiatatoio per scatola del cambio di ve» 
locità nei veicoli automobili e simili 


Parafango per la protezione laterale degli au- 
i tomobili 


Parafango d’automobile atto a fermare il fango 


schizzato dalle ruote lateralmente 


Applicazione dol cerchin di gomma piena o 
sonipiole con sottostante camera d'aria 
alle bicicletto, motociclette, automobili e 
qualsiasi altro rotabile 


!DEL REGNO D’ITA 


A 11 


ATTESTATO 


“}. 


© & 2 © È si 8 
na nds 
35i (ESE da 
E RE) 5 a Fiale 
Va c < (Z G Di. Cc 
413-149 |147308} 22 
443-150 {147209} 22 
443-165 [147103] 24 
442-120 18 
443-755 13 
58% 1 
443-118 18 
442-204 1 
' 448=]24 ‘ 19 
443-51 11 
+ & Ù 
442-198 1 
442-201 1 
442-221 3 
443-197 [147316] 27 
443-90 15 
443-92 16 


DATA 
| del deposito 
della 
domanda 


3 dicembre 1914 


3 febbraio 1915 


13 luglio 19}4 
19 gennaio 1915 
18 id. » 


9 dicembre 1914 


18 marzo >» 

19 gennaio 1915 
30 luglio 1914. 
12 gennaio 1915 


‘7 dicembre 19'!4 


‘ 8 gennaio 1915 
18 novembre 1914 


R5, Marzo » 


7.novembre >» 


TITOLARE 


Leopold Salvator (Arciduca), a Vienna 


Masetti Zannini Antonio, a Bologna 


Mauclaire Raymond Georges Aimè, 
ad Aisnisy (Francia) 


Omodeo Salè Luigi, a Mortara 


Ramina Antonio e Ramina Emilio, a 
Milano 


Reinische Metallwaaren und Maschi- 
nenfabrik, a Diissseldorf Derendorf 
(Germania) 


Simonelli Attilio, a Milano 


Società Anonima di Automobili e Ve- 
Foorpedi Edoardo Bianchi, a Mi- 
ano 


Soliani-Raschini Francesco, a Roma 


Tura Paolo e Galbiati Federico, a Bo- 
viso (Milano) 


Zancan Ottavio, a Nuova York (S. U. 
d’America) 


Attestati completivi. 


Antonelli Giuseppe, a Cordoba (Rep. 
Argentina) 
Di Martino Riccardo, a Napoli 


Giro Evaristo, a Noventa (Vicenza) 


Grossi Mario, a Mirandola (Modena) 


TITOLO 


Dispositivo da applicare alle automobili 6 si* 
mili per impedire Il'affondarsi delle me- 
desime nei terreni molli. (Priorità dal 14 
febbraio 1914 - Austria) 


Copertone armato senza camera d’aria per 
ruote di veicoli 


Groupe moteur amovible, (Priorità dal 12 ago- 
sto 1913 - Francia - brevetto n. 472664) 


Parafango laterale per automobili, auto- 


cart], ecc. 


Parafanco laterale antispruzzatore per auto- 
mobili 


Attacco elastico per veicoli. (Priorità dal 1° 
luglio 1914 — Germania) 


Ruota elastica sintetica 


Dispositivo per la scspensione elastica delle 
ruote delle motociclette e simili 


Ù 


Ruota refrigerante 


Dispositivo per utilizzare alla propulsione 
sobbalzi dei veicoli 


Perfezionamenti nei cerchioni pneumatici 


Sospensione elastica per veicoli di ogni specie 
(Privativa del 12 aprile 1913, vol. 40175) 


Anello salvagomme per ruote di automobili 
(Privativa del 6 dicembre 1913, vol. 419122) 


Auto falciatrice, (Privativa del 14 luglio 1913, 
vol. 4097178) 


Cambio di velocità. (Privativa del 28 m 0) 
1914, vol. Pi xe 


Attes 


del ra ot 
i 


442-244 


443-100 


443-161 


443-121 


443-17 


442-241 


442-200 


443-184 


ATTESTATO 


Numero 
del Registro 
Geni C:) 


146865, 


147168 


144680 


147090 


147052 


146424 


141658 


147088 


144702 


146965 


146217 


16 


1 


19 


6 


4 


26 


bi 


ll 


1l 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTAUFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 13 


ATTESTATO 


TITOLO 


TITOLARE 


del Registro. 
Attestati 
Numero 
del Registro 
Generale 
Data 
del rilascio 


13 giugno 


20 novembre » 


26 dicembre 1914 


30 


sh 


30 


31 


31 


id. 


id 


id. 


id 


1d. 


id. 


id 


id 


xelles (Belgio) - 


Sankey Joseph and Sons Limited e 
Burton Wingfleld, a Bilston (Staf- 
ford Gran Bretagna) 


Gli stessi 


Attestati di prolungamento. 


Auster Arthur Collins, a Birmingham 
(Gran Bretagna) 


Battistella Augusto, a Milano 


Clark Ernest e Winter Irving Cyril 
Nasmyth Irving, a Londra 


Haas Herman Philippe, a Bruxelles 


« Itala » Fabbrica di automobili, a 
Torino 


Mattarelli Ercole, a Lecco 


Olmo Antonio, a Genova 
Osmann August, a Giesson (Germa- 
nia) 


Schaar Arthur (Ditta), ad Amburgo 
(Germania) 


i 


Léger Jules Fiacre, a Scharbeck Brte Système de carrosserie nouvelle en panneaux, 


revètements et couvertures de toiture 
d’une seule pièce, sans joint, en fibre mo- 
nolithe applicable aux véhicules de toute 
nature, automobiles, tramways, wagons de 
chemin de fer, etc. (Privativa del 12 ot- 
tobre 1914, vol. 439{71) 


Perfezionamenti nella costruzione delle ruote 
di lastra metallica. (Privativa dol 21 giu- 
gno 1912, vol. 375/231). (Priorità dal 29 
novembre 1913 - Gran Bretagna - bre- 
vetto n. 27519 del 1913) 


Perfezionamenti nella costruzione delle ruote 
di lastra metallica. (Privativa del 21 giu- 
gno 1912, vol 375/231). (Priorità dal 28 
novembre 1913 - Gran Bretagna - bre- 
vetto n. 27399 del 1913) 


Para intemperie per automobili ed altri vei- 
coli. (Privativa del 17 agosto 1910, volume 
3191216) 


Mozzo per ruota di bicicletta, motocicletta e 


simili, a pernio eccentrico, per sopprimere ‘ 


11 tendi catena. (Privativa del 10 febbraio 
1913, vol. 395/54) 


Perfectionnements à la fabrication de banda- 
ges ou enveloppes pneumatiques. (Priva= 
tiva del 3 aprile 1913, vol. 40076) 


Garniture élastique pour roues de véhicules. 
(Privativa del 10 maggio 1912, volume 
370/234) 


Perfezionamenti ai cambi di velocità per au- 
tomobili e simili. (Privativa del 5 gen- 
naio 1906, vol. 218110) 


Ruota elastica per automobili e simili. (Pri- 
vativa del 21 giugno 1912, vol. 375/224) 


Dispositivo per l'elasticità alla periferia delle 
ruote di veicoli stradali. (Privativa del 14 
fobbraio 1913, vol. 3957217) 


Dispositivo automatico per immobilizzare vei- 
coli di ogni genere, mediante sbarre insi- 
nuantisi fra i raggi delle ruote. (Privativa 
del 10 maggio 1911, vol. 340[73) 


Procédé de fabrication d’une matière élastique 
pour garnir les bandages de roues d’au- 
tomobiles, coussins, tampons et autres ar- 
ticles. (Privativa del 29 ottobre 1909, vo- 
lume 294/203) 


ai 


CS 


[one 


[ce] 


o 


143959 


146186 


146187 


146598 


146845 


146793 


146861 


146810 


146906 


146893 


146864 


146777 


11 


12 


10 


14 


MASSE 


DATA 
del-deposito 
della. 
domanda 


88 dicembre 1914 


21 novembre 1914 
1 febbraio 


1915 


12 id » 


9 novembre 1914 


11 febbraio 1915 


16 gennaio »i 


31 dicembre 1914 
£7 giugno >» 


18 novembre >» 


12 gennaio -1915 
1914 


21 marzo 


4 gennaio 1915 


CREEIIOCISIE LORO 


SUPPLEMENT 


x 


sr 


TITOLARE 


Weiss Joseph, a Stuttgart (Germania) 


# VIII. Navigazione e aereonautien. . 


Attestati di privativa. 


Brignardello Alfredo, a Torino 


Copeman William Charles Josiah, & 
Londra 


Elliott Paul Carlton, a Lawrence 
Kansas (S. U. d'America) 


L. A. Submarine Boat Company, a 
Long Beach, California (S. U. di 
America) : Ù bai SI 


Magli Antonio e Magli Giovanni, a 
Bologna 


Muzii Muzio, a Teramo 


Perret Franz A., a Posillipo (Napeli) 


Podes Franz, a Berlin Moabit 
Scarpari Enrico, a' Genova 
Submarine Signal Company, a Boston 


Messachugetts (Ss. U. d'America) 


Tosi Franco (Ditta), a Legnano (Mi- 
lano) 


Verduzio Rodolfo, a Roma 


Zanetti Massimiliano, a Spezia (Ge- 
nova) 


O ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 


T Sistema ed a 


PIOREGAIE ES _ 


TITOLO 


Briglia con cavezza e dispositivo per collegare 


il freno colla testiera. (Privativa dell’8 no- 
‘vembre 1914, vol. 417]i96) 


Dispositivo per ottenere automaticamente la 
stabilizzazione negli apparecchi per la na- 
® .‘vigazione aerea o subacquea 


Perfectionnements dans les boîtes è garniture 
pour mèche3z de gouvernail et autres or- 
© ganes'analogues 


Curvatura perfezionata nell'ossatura nei piani 
alari degli areoplani 


Perfezionamenti ai sommergibili 


Apparecchio Magli per Ja pulitura meccanica 
della carena delle navi in acqua 


Aeroplano 


Sistema di azionamento degli organi di pro- 
pulsione di barche o simili 


Biplano sicuro contro le cadute 
Insommergibile di salvataggio 


Perfectionnements dans les signalations au 
moyen de sous et d'autres impulsions élas« 
tiques. longitudinales. (Priorità dal 1° set- 
tembre 1914 - S. U. d’America - da Re- 
ginald A. Fessenden - brevetto n. 11038953) 


| Molle galvanizzate contro l'influenza dol salso 


| Piattaforma superiore per aeronavi diafram- 


__ mate Iongitadinalmento 


un semovente una rotta determinata 


pparecshio per far percorrere-ad |. 


REGNO D’ITALIA: 


IZENTE COCOS TERI POATIIAERRIFORTINN 


(ATTESTATO . . 


Numero 
l Registro 
Attestati 


de 


443-14 

443-114 
443-188 
SE 
bai 153 


443-198 


443-32 


il 
442-220 
1443-41 


443-164 


- 
Reti 


“Numero -: 
del Registro 
Generale - 
-. Data 
! del relascio 


146743] 10 


146189} 6 
1471591 18 
147274] 26 
3 Pu 
146071] 3 
145916] 23 
147347] 27. 
146979} $ 
146866} 10 
143900j 6 
146180} 4 
146961] 3 
141043] 10. 


147108) 24 


DATA 
del deposito 
della 


domanda | : 


12 dicembre 1914 


26 ottobre >» 
12 id. >» 
‘26 dicembre >» 


19 id > 


30 dicembre 1914 


30 id » 
30 id ». 
30 id > 
7 gennaio 1915 
8 gennaio 1915 
unu id » 


ti 


TITOLARE 


Attestati completivi. 


Clement Bayard Adolphe, a Levallois 
Perret (Francia) 


Daghetto Carlo, a Torino 


Lo stesso 


«De Luca Pirro, a Roma 


Messina Tito, a Napoli 


Aitestati di prolungamenio. 


Hingley Henry Montagu e Fletcher 
. Joseph Ernest, a Dudley ‘(Gran 
Gretagna) 


‘ Jacchia Rambaldo, a Milano 


Lo stesso 


Metallurgica Bresciana già Tempini, 
a Bréscia s° SR 


Meugniot Jean, Gabriel, Joseph e Meu- 
gniot André Charles Mario, ad 
Areles Gray (Francia) 

IX. Elettrotecnica, 


Attestati di privativa. 


Allgemeine Elektricitàts Gesellschaft, 


a Berlino * ‘ 


Armstrong Edwin Howard, a New 
* * York (S. U. d’America) 


TITOLO 


Dispositif de transmission réliant è volonté les 
ihoteurs et Îe servomoteur d’un dirigeable, 
entre eux et avec les services auxiliaires. 
(Privativa dèl 19 maggio 1914 vol. 4301169). 
(Priorità' dal 10 dicembre 1913 - Francia) 


Apparecchio pneumatico per sollevare corpi 
Peorimiorsi: (Privativa del 7 uprile 1944, 
vol. 427[152) . 


Perfezionamenti negli apparecchi per palom- 
bari. (Privativa del 6 giugno 1914, vo- 
lume 432/30) 


Salvagente tascabile, per acqua, ad autogon- 


‘* fflamento immediato. (Privativa del 25 mag- 
gio 1914, vol. 431120) 


Appareéchio e sistema automatico per liberare 
le imbarcazioni dalla invasatura su cui po- 
sano a bordo. (Privativa del 45 agosto 1914, 
vol. 437112) 


Perfe*tionnements aux anceres pour navires. 
(Privativa del 2 maggio 1903, vol. 2661154) 


‘ Dispositivo per il doppio comando degli aero- 


‘ bplavi con ‘disinnesto istantaneo, manovra- 
ile a volontà dall’uno o dall’aitro dei due 
iloti, (Privativa del 27 aprile 1914, vo- 

Tune 4:8]2393) SIRO E 


Dispositivo d'impennaggio per aeroplani, facil- 


mente e rapidamente smontabile, senza 
sregistrare i comandi di direzione'e di pro- 
fondità. Privativa del 27 aprile 1914, vo- 
lume 428/234) 


Proiettile per il tiro contro aerostati, aeronavi, 
1 aeroplani e simili. (Privativa ‘del 7 geg- 
naio 1914, n. 421/33) gie i 


Perfeetionnements apportés aux aéroplanes et 
engins analogues. (Privativa del 14 giugno 
1912, vol. 37919) 


; Contatore per tariffa massima. (Privativa dal 
- 009 gennaio 1914 - Germania) 


Ricevitore radiotelegrafico 


to 
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442-239 146953} 4 


443-79 [147116] 13 
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DATA 
@71 deposito 
della 


domanda 


3 disembre 1914 


28 agosto » 


27 febbraio » 


80 gennaio 1915 
16 id, » 
23 aprile 1914 
24 ottobre 1914 
5 gennaio 1915 
13 luglio 1914 
5 gennaio 1915 


9 febbraio 
N >» 


25 gennaio » 


I 


TITOLARE 


Karr ArchibibÒi. stmado William è 
Fronch s:imes Weir a trocgoW 
(ira t0n na) 


Bernardi Andrea, a Roma 


Betulander Gotthilf Ansgarius, a S6- 
d: ri6rns Villasta :t (Svezia, 


Blathy Otto Titus, a Budapest 


Bolngnini Alfonso e Calderini Giu- 
seppe, a Casale Monferrato 


C. G. S. Società anonima per istru- 
menti elettrici, a Milano 


Cassinelli Pilade, a Milano 


Grenich Carlo, a Novara 


Harlé. & C.ie (Société), a Parigi 


Hensemberger Giovanni (Società ano» 
nima), a Monza (Milano) 


Krupp Fried. Aktiangesellschaft, ad 
Essen ajRubr (Germania) 


Leitner Hanry, a Tunbridge Wells 
(Kent, Gran Bretagna) 


Mart netto Vittorio, a Torino 


abi pe na 20 eni Mori ma ei 


n a n = 


TITOLO 


Perf-ctionnamerts aux appareils permettant 
de transni-.t e electri que: nt des indica 
tions d'une station trausmiettrice a une 
SUitton r eeprrie- par Je systeme è mou- 
vements échelonnés (Priorità cal 6 di- 
cemore 1913 - Grin Bretagua - brevetto 
n, 251 5) 


Apparecchio di comando a distanza mediante 
onde hertzisne 


Sélecteur spécialement destinè è ètre employ6 
avec un système de téè'éphone automatique 
ou semi-automatique (Priorità dal 1° mar- 
zo 1913 = Svezia) 


Dispositivo per contatori a corrente alternata 
secondo il principio « Ferraris » per com- 
pensare le indicazioni in meno del crescere 
del carico 


Limitatore elettromagnetico di corrente 


Wattmetro sommatore 


Patina conduttrice silicografitata 


Limitatore termo-magnetico perfcorrente elet- 
* trica alternata 


Système de commande asservie sans point 
mort. (Priorità dal 28 luglio 1913 - Fran. 
cia - brevetto n. 472170) 


Apparecchio per la condensazione dei gas no» 
civi e pericolosi sviluppati dagli accumu- 
latori elettrici a chiusura ermetica 


Connections pour interrompre pratiquement 
sans érincelles un circuit è self-indu-tion 
destiné à reeevoir des courants de courte 
durée, (Priorità dal 19 febbraio 1414 - Ger- 
manila) 


Perfezionamenti nelle dinamò o riguardauti le 
medesime 


Dispositivo per provvedere una riserva totale 
o parziale di funzionamento istantaneo per 
gli impianti di utilizzazi ne di energia 
elettrica a corrente alternata 
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443-141 |144944. 


443.81 {141018 
443-135 |147252 
442-216 [147050 
443-91 [142508 
443-93 [145797 
443-97 1146936 
443-42 [144054 


442-189 [146947 


443-193 |147315; 


443-104 [147185 


443-175 1147109 


I 


b 


22 


15 


20 


16 


16 


16 


10 


27 


17 


25 


DATA 
del deposito 

della 
domanda 


Cioe nn 


1 febbraio 1915 


27 id > 
4 febbraio » 
12 giugno 1914 
16 gennaio 1915 
9 id >» 
9 id >» 
6 febbraio » 


30 dicembre 1914 


11 gennaio 


ll id. 


30 dicembre 1914 


9 gennaio 


1 febbraio Ì 


1915 


1915 


>» 


IISETSZI 


= prada 


TITOLARE 


Marzucchi Riccardo e Campazzi Er- 
minio Nicola, a Reggio Emilia 


Rondelli Tito, a Roma 


Rosa Augusto, a Milano 


Seelau Franz e Newmann Alevan- 
der M., a Berlin Wilmersdorf(Ger» 
mania) 


Siemens & Halske A. G., a Berlino 


La stessa 


. 


La atessa 


La stessa 


Siemens Schuckert Werke G. m. b. H., 
a Berlino 


La stessa 


La stessa 


La stessa 
Signal G. m. b. H., a Kiel (Germania) 


La stessa 


IZ 20 eo) 


IC SILEEZINISZO ZZZ] IE T*ISIICIZZ] ECRECI 


TITOLO 


Apparecchio per comando a distanza di movi- 
menti qualunque od uniformemente vari, 
a mezzo onde Hertziane con applicazione 
pratica ai siluri, dirigibili, messa in moto 
di motori od altro 


Sistema di perforazione taglio ed intaglio di 
lastre, foglie, lamine, nastri o pellicole di 
sostanze isolanti e prodotti ottenuti 


Perfezionamenti nei telefoni automatici 


Dispositif pour l'enregistrement de conversa- 
tions téléphoniques 


Impianto a corrente debole con trasformatore 
isolatore 


Selettore per impianti telefonici i bracci del 
quale vengono messi in posizione per 
mezzo di forza immagazzinata (molle). 
(Priorità dal 10 gennaio 1914 - Germania) 


Sistema di connessione per impianti telefonici 
a funzionamento automatico e semi auto- 
matico. (Priorità dal 10 gennaio 1914 - 
Germania) 


Sistema di connessione per impianti telefonici 
a funzionamento automatico o semi auto- 
matico 


Disposizione per evitare le scariche marginali 
fra conduttori elettrici. (Priorità dal 16 
gennaio 1914 - Germania - da Waldemar 
Petersen) 


Schermo per un sistema di conduttori che du- 
rante l'esercizio si trovino a tensioni ele- 
vate e differenti. (Priorità dal 14 gennaio 
1914 - Germania) 


Separatore di gas per trasformatori, commu- 
tatori e simili con raffreddamento. (Prio- 
rità dal 17 gennaio 1914 - Germania) 


Sistema di azionamento invertibile a corrente 
alternata. (Priorità dal 2 gennaio 1914 - 
Germania) 


Installation sur navires. (Priorità dal 9 gen- 
naio 1914 - Germania) 


Transmetteur pour la télégraphie è lignes de 
courant sous-marine sur navires è corps 
métallique. (Priorità dal 5 febbraio 1914 - 
Germani) 
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ATTESTATO 


Numero 
del Registro 
Attestati 


443-67 


443-37 


443-180 


443-131 


442-247 


442-237 


442-238 


443-137 


443-144 


' 443-76 


443 -77 


443-172 


443-85 


443-115 


Numero 
del Registro 
Generale 


147172 


147076 


147300, 


143375 


146024 


147208 


146808 


147113 


147114 


146807], 


146917 


147160 


Data 


del relascio 


12 


25 


20 


13 


"4 


‘2 febiraio ‘1915 


11 gennaio 


19 id 


RO id. 
9 febbraio 


16 id 


23 aprile 


29 agosto 


R ‘gennaio 


12 no*embre 


‘$8:dicembre 


4i novembre 


>» 


1914 


1915 


1914 


1915 


1914 


"» 


OA ax 


SUPPLEMENTO 


TITOLARE 


‘ Sinforiani Giovanni, a Roma 


Sismondo Oscar, a Roma 


Wagner Karl Willy, a Berlino Lan- 
kwitz 


Western Eleciric Italiana, a Milano 


Western Electric Italiana, a Roma 


Western Electric Italiana, a Milano 


Attestati completivi. 


Arnò Riccardo, a Milano 


Lo stesso 


Brown Boveri & C. Akti:ngesel'schaft, 
a Baden (Svizzerv) 


General Electric Comyany, a Sche- 
nectady (S. U. d’America) 


Olson Axel Hermann e PLijel Hen- 
ning Bernhard Mathias, a Stoc- 
colma, 


Ponti Carlo e Testoni Vite, a Bologna 


Siemens Scheckert Werk e G. m. b.H., 
Betiiò 


TITOLO 


Convertitore trifase doppio 


Isolatore a sospensione per linee di trasmis- 
sione elettriche ad alta tensione 


Cavo telefonico con carico di autoinduzione 
ripartito uniformemente o in determinati 
punti. (Priorità dal 20 gennaio 1914 - Ger- 
mania) 


Rélais électrique. (Priorità dall'8 febbraio 1913 
- S. U. d’America - da Wilton Lancaster 
Richards) 


Dispositif amplificateur d'énergie électrique 


Apparsils amplificateurs de courants électriques 


Manovra mediata a distanza di interruttori per 


corrente elettrica. (Privativa del 30 di- 


combre 1914, vol. 441[141) 


Apparecchio per la registrazione delle parole e 
dei suoni costituente anche un registra- 
tore e relais-registratoro telefonografico e 
radiotelefonografico. (Privativa del 17 feb- 
braio 1913, vol. 39661) 


Convertitore composto di una dinamo e di un 
motore per la trasformazione di corrente 
continua a tensione più bassa. (Privativa 
del 26 settembre 1912, vol. 382184). (Prio- 
rità dal 31 gennaio 1914 - Germania) 


Protezione delle linee di trasmissione. (Priva- 
tiva del 3 marzo 1914, vol. 42522). Pro- 
rità dall'8 aprile 1914 - S. U. d'America - 
da Richard H. Morvin) 


Disposizione di rocchetti ad autoinduzione per il 
carico di condutture sdoppiabili telefoniche 
del sistema « Pupin ». (Privativa del 3 a- 
gosto 1913, vol. 436]13). (Priorità dal 7 no- 
vembre 1913 - Svezia) 


Sistema per impodire l'intercettazione delle. 
comunicazioni negli Impianti di telegrafia 
senza fili. (Privativa del 24 giugno 1914, 
vol, 433/97) 


Sistema per proteggere le linee elettriche da 
perturbazioni. (I’rivativa del 5 dicembre 
1914, vol. 4417213). (Priorità dal 13 no- 
vembre 1213 - Germania - da Waldmar 
Petersen) ° 


(ec) 


15 


15 


Numero 
del Registro 
Attestati 


" 443266 * 


442-246 


443-194 


443-3 


443-108 


413-196 


Generale 


.Numero 
del Regissro 


140006 


147230 


147334 


146911 


146011 


46063 


{146602 


146057 


baila 
del rilascio 


12 


27 


17 


27 


19 


18 


RS 


19 
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12 dicembre 1914 f Siemens Schuckert Werke G. m, b.H., | Sistema motore per strumenti basati sul prin- | — — 
a Berlino cipio Ferraris. (Privativa del 29 gennaio 
1915, vol. 442162). (Priorità dal 21 feb- 
braio 1914 - Germania) 
Altestali di prolungamento. 
9 dicombre 1915 | Adam Heinrich Otto, a Dresden (Ger- | Apparecchio elettrico per stendere le cordo. 1 E 
mania) (Privativa del 17 marzo 1915, vol. 202[163) 
31 dicembre 1914! Ansaldo Gio. & C. (Società Anonima | Sistoma per comandare uno o più motori elet- 3 — 
Italiana), « Genova trici di uno stesso impianto con velocità 
indipendenti e variabili fra zero ed un 
massimo con inversione di moto. (Priva- 
tiva del 14 settembre 1909, vol. 2926 - alla 
Sccietà anonima italiana Gio. Ansaldo 
Armstrong & C.) 
16 gennaio 1915 | Aufziige & Riiderfabrik Seebach a See- | Boîte de distribution pour lignes électrîques 9 — 
bach (Svizzera) à haute tension. (Privativa del 25 febbraio 
1910, vol. 304/204 - alla Wiist A. G.) 


(Privativa del 10 dicembre i913, volume 
419188) 


Ferrero Sebastiano, a Torino Disposizione atta a migliorare gli attuali si- 1 —_ 
stemi di montaggio degli isolatori per 
linee elettriche sui loro supporti. (Privu- 
tiva del 15 maggio 1912, vol. 3711138) 


29 id » 


Giles George, a Fribourg (Svizzera) Soupape électrique pour l’éeuuirment de sur- 9 
: tension. (Privativa del 4 genna:o 1914, vo- 


lume 299/212) 


26 gennaio 1915 


Hensemberger Ernesto (Ditta), a Mon- | Sistema di ventilazione durante la carica degli 3 a 
za (Milano) accumulatori elettrici per sommergibili, 
locomotive, automobili e simili, (Privativa 
del 22 maggio 112, vol. 372[76) 


31 dicembre 1914} Barzanò & Zanardo (Ditta), a Milano | Gruppo elettrogeno estremamente leggero. 3 — 
30 dicembre 1914 


ai eoperchi con chiusura ermetica degli 
accumulatori elettrici per sommergibili, 
‘automobili e ferrovie. (Privativa del 10 
maggio 191?, vol. 3:0[239) 


Condensatore parziale di gas acidi prodoiti 3 — 
durante la carica degli accumulatori elet- 
trici per sommergibili, automobili e loco- 
motive, (Privativa del 15 maggio 1912, vo- 
lume 371j140) 


30 id. > La stessa 


w 
I 


Doppia chiusnra ermetica nei coperchi degli 
accumulatori elettrici per sommergibili, 
Jcenmotive ed automobili. (Privativa del 
10 maggio ì912, vol, 370/230) 


30 id. » La stessa Condeusatore principale a tappo da applicarsi 3 _ 
La stessa 


20 
DATA 
del deposito 
della TITOLARE 


domanda 


30 digembre 1914 | Osculati & Carini (Ditta), a Milario 


2g id >» | Salomone Sebastiano, a Catanzaro 

31 id » | Société des Téléphones Automatiques 
Système Bétulander, a Parigi 

20 gennaio 1915 | Société Industriélle des Téléphones, 
a Parigi 

X., Meccanica minata e di precisione, 
strumenti scientifici e strumenti 
musicali, 
Attestati di privativa. 

20 gennaio 1915 | Beltrami Luigi, a Milano 

23 id > | Orsi Romeo, a Milano 

16 id » | Salto Salvatore, a Trieste 


18 dicembre 1914 | Submarine Signal Company, a Boston 


(Mass. S. U. d'America) 


1l gennaio 1915 | Zeiss Carlo (Ditta), a Jena (Germania) 


Attestati completivi. 


23 ottobre 1914 | Aeolian Company, a New York (Stati 


Uniti d'America) 


11 novembre >» | Zeiss Carl (Ditta), a Jena (Germania) 


Attestati di prolungamento. 


9 gennaio 1915 | Marschik Samuel, a Briinn (Austria) 


XI. Armi e materiale da guerra, 
da cuccia e da pesca. 
Attestati di privativa. 


14 dicembre 1914 | Agudio Rinaldo Edoardo, a Torino 


TITOLO 


Giuntafili per linee elettriche e sua applica- 
zione alle apparecchiature inserite sulle 
medesime. (Privativa del 18 giugno 1912, 
vol. 3751124) 


Macchina dinamo-elettrica. 


(Privativa del 10 
agosto 1912, vol. 378/145) 


Système de connexions pour installations de 
téléphonie automatique, (Privativa del 5 
dicembre 1912, vol. 388182) 


Dispositif de transmission de signaux sur les 
lignes de transport de force ou d’èclai- 
rage. (Privativa del 9 luglio 1912, volume 
377179) 


Apparecchio per eseguire celeremente in ge- 
nerale il calcolo delle distanze e, nel tiro 
delle artiglierie, il calcolo delle conver- 
genze 


Perfezionamenti nei clarinetti 


Apparecchio per la concentrazione e la proie- 
zione di raggi luminosi, calorici ed elet- 
trici, col mezzo di elissoidi cavi 


Perfectionnements au mesurage de distances 
par l’emploi d’ondes sonores. (Priorità dal 
2 aprile 1914 - S. U. d’America - da Re- 
ginald A. Fessenden) 


Système de miroirs destinè à réunir en un 
point après réfiexion sur une sufface ré- 
fléchissante, les rayons issus d’un autre 
point. (Priorità 2 febbraio 1914 - Ger- 
mania) 


Perfectionnements dans les istruments de mu- 
sique automatiques. (Privativa 1° agosto 
1914, vol, 43617) 


Mouvement micrométrique pour mise au point 
des microseopes. (Privativa del 5 giugno 
1914, vol. 431{247). (Priorità dal 13 dicem- 
bre 1913 - Germania) 


Appareil enregistreur de salaire pour métiers 
à tisser méccaniques. (Privativa del 7 set- 
tembre 1908, vol. 2721207) 


Dispositivo di puntamento pel lancio di proiet- 
tili degli apparecchi di navigazione aerea 


3 
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13 gennaio 1915 | Ansaldo Gio. & C. (Società Anonima | Riarmo del percuotitoio dei cannoni 2 | 442-196 [146934 I 
Italiana), a Genova 
23 id » | La stessa Dispositivo per scacciare il fumo dall’interno | 3 |442-240 [147059 4 
dei cannoni 
12 dicembre 1914 | Bliss E. W. Company, a Brooklyn | Torpedine automobile 6 | 443-142 [1466904] 22 
(New York) 


Nuovo sistema d’innescamento per provocare 1 443-29 |146983 6 
l'esplosione di esplosivi nell'interno dei 
proiettili in generale, in sostituzione delle 
capsule a fulminato di mercurio, ad azo- 
turo di piombo od altro 


16 gennaio 1915 } Bombrini Parodi Delfino, a Roma 


Capsula di metallo resistente, da adoperarsi 1 443-113 {1489821 18 
in sostituzione delle capsule attuali a ful. 
minato di mercurio, azoturo di piombo o 
altro, per provocare l’accensione degli 
esplosivi in generale 


16 id. > Lo stesso 


Eugenio, a Roma Nuovo modo di procedere per abbattere gli 3 | 443-112 [1469 
190 ci | ORRPORO ROCSNio BR ostacoli posti a difesa delle trincee e dr ii i dle 
portare sicura offesa nelle trincee stesse, 
ed in generale per lanciare proiettili esplo- 
sivi e mine galleggianti a distanza 


10 novembre 1914 | Costanzo Beniamino, a Maida (Catan- | Arma « Costanzo » contro i dirizibili ed areo- 1 443-133 {146534| 20 


Zaro) plani 

4 febbraio 1915 | Dello Strologo Cesare, a Livorno DIEposnivo per laneiare mine da sottomarini | 2 |443-167 [147200] 24 

rSì i 
È 

23 gennaio —» | Djuvara Marcel T., a Bucarest (Ru- | Projectile ayant la partie postérieure allongée | 1 |442-218 [147054] 2 
menia) en pointe 

14 id > | Fiat San Giorgio (Società Anonima), | Perfezionamenti ai tubi lanciasiluri 3 |443-158 [147128] 23 
a Spezia (Genova) 

Calcio rientrante da applicarsi ai revolver e 3 4420249 [146439] 4 


14 dicembre 1914 | Frigeri Annibale, a Pad 
Liri Fig Ti St pistole per la mira con appoggio alla 


spalla 


4 febbraio 1915 | K Fried. Akti t Coffre pour munitions de pièces d’artillerio. | 15 | 443-139 [147268] 20 
si ag er (Priorità dal 18 febbraio 1914 - Germania) 


26 gennaio >» | La stessa Pièce d’artillerie pourvue d'un affit monté | 15 | 443-130 {147265] 19 
sur roues et constitué par deux demi- 
flèches s’ouvrant en éventail. (Priorità dal 
14 febbraio 1914 - Germania) 


DI i Piéce d'’artillerie è pivot vertical. (Priorità dal 15 | 443-101 {147176} 17 
2 » La stessa 5 febbraio 1914 - Germania) 


del deposito 
ù della . 
domanda . 


23 gennaio 1915 


31 ottobre . 1914 


11 gennafo.. 1915. 


6 febbraio » 


28 luglio. 1914 
£7 gennaio 1915 
23 ottobre 1914 


22 dicembre >» 


23 gennaio 1915 


2 dicembre 1914 


25 gennaio 1915 


30 dicembre 1914 


TITOLARE 


Krupp Fried. A. G., ad Essen Ruhr 
(Germania) 


Paparella E!pideo, a Firenze 


Rbeinische Metallwaaren und Maschi- 
nenfabrik, a Diisseldori-Derendorf 
(Germania) 


Schneider & C.ie,a Le Creusot (Fran- 


cia) 


VEE Limited, a Westminster (Lon« 
ra) 


Warner Robert Lyon, a Town cu Con- 
cord (Mass., $. U. d'America) 


Attestati completivi, 


Cecchetti Zeffiro, Bartolini Torquato 
e Mussinelli Cesare,a Spezia (Ge- 
nova) - 

Coco Francesco, a Modena 


Krupp Fried. Aktiengesellschaft, ad 
Essen Ruhr (Germania) 


La stes:a 


Perino Giuseppe, a Torino 


Altestali di prolungamento. 


Alard Louis, a Parigi 


Carreras Alfredo, a Spezia (Genova) 
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TITOLO 


Sous-marin ou submersible. (Priorità dal 7 feb- 
braio 1914 - Germania) 


Apparecchio per la protezione di navi contro 
mine e siluri 


Pezzo d’astiglioria a rinenlo del cannone. (Prio- 
rità dall’8 maggio 1914 - Germania) 


Appareil do visée avec dispositif pour rectifier 
la position de la ligne de mire suivant 
l’inclinsison des tourillons de canon. (Prio- 
rità dall'l1 febbraio 1914 - Francia) 


Peorfezionamenti nel meccanismo del chiavi- 
stello dei cannoni a retrecarica o relativi 
ad esso. (Priorità dal 1° agosto 1913 - 
Gran Bretagna - da Arthur Trevor Daw- 
son 0 George Thomas Bukham - brevetto 
n. 17708 del 1913) 


Perfectionnemert: dans los organes de mire 
des armes è feu 


Spoletta meccanica italiana per proiettili di 
armi da fuoco. (Privativa del 29 ottobre 
1914, vol. 439;191) 


Varianti al doppio scatto automatico per fu- 
cili da guerra. (Privativa del 20 maggio 
1914, vol. 430{1:6) 


Frein bydriulique pour pièces de artillerio 
pourvu d’ua dispositi? pour régler la lon- 
gueur du recul. (Privativa dell’8 aprile 
1914, vol. 427]175), (Priori è dal 4 febbraio 
1914 - Germania) 


Frein hydraulique pour pièces do artillerio 
pourvu d’un dispositif pour règler la Jon- 
gueur du recul. (Privativa dell'8 aprile 
1914, vol, 427j175). (Priorità dal 3 febbraio 
1914 - Gormania) 


Perfezionamenti nelle mitraeliatrici. (Privaliva 
del 20 giugno 1913, vol. 407]117) 


Machine è dessertir et ressertir Jes cartouches 
die bouches è feu.(Privativa dol 6 agosio 
1912, vol. 379[125) 


Tappo spoleita a parcussione per proiettili. 
(Privativa del 14 febbraio 1913, volume 
393/239) 


= 


NO D'ITALIA 


CEXECUTO 


FIERTESIO 


443.116 [147173 


443-23 |{45788 


443-78. {147115 


413-160 {147207 


442-191 |144867 


443-110 [147259 


1450*8 


146579 


147174 


1471295 


146403 


i] 
1.47063 


146812 


ATTESTATO 
I Ss # 

Si Ho a 
(er on (3) 
n° mal a 
eo |a SA 
EOO |2QVO) SH 
z28 ESE Aff 

® Di 

| vd (i) v 


18 


13 


23 


17 


19 


25 


19 


DATA; 


del deposito 


della . 


domanda 


30 dicombre 


9 felbraio 


13 gennaio 


8 febbraio 


, 23 dicembre 


10 dicembre 


16 gennaio 


13 luglio 


1914 


1915 


>» 


1914 


1914 


1915 


1914 


TITOLARE 


Carreras Alfredo, a Spezia (Genova) 


LO stesso 


Goitschalk & C. Aétien Gesellschaft, 
a Cassel (Germania) 


Grubb Howard, a Rathmines, Dublino 
(Irlanda) 


King's Norton Metal C. Ltd, a Londra 
Oesterreichische Waffenfabriks Ge» 
sellschaft, a Steyr (Austria) 


La stessa 


Wise William Pierrepont, a Londra 


XII Chirurgia, terapia, igiene e mozzi 
‘ di protezione contro gli incendi ed 
altri infortuni. 


Altestati di privativa, 


Federici Vittorio, a Milano 
Hartmann & C. (Ditta), a Milano 
Lattuada Mario, a Milano 
Prevet Jules, a Parigi 


Quigini Puliga Onorato, a Milano 


TITOLO 


Spoletta a percussione. (Privativa del 5 fob= 
braio 1913, vol. 344200) 


Bomba a rimbalzo per il getto dalle aeronavi 
e simili. (Privativa del 14 febbraio 1913, 
vol. 3951212) 


Nuova tenda petfezionata trasportabile’ e 's0- 
mezggiabilo sistema « Gottschalk » per ospe- 
dall da camp». (Privativa del 21 gennaio 
1909, vol, 280,10) 


Innovazioni cerli apparecchi per vedero gli 
oggetti dalle posizioni protette. (Privativa 
del 17 gennaio 1910, vol. 300/246) 


Trattamento perfezionato delle superfici di 
canne rigate di fucili e cannoni o altre 
superfici metalliche per levarne la: patina o 
ramatura. (Privativa dell’11 giugno 1909, 
Vol. 287/98) 


Distributeur de cartouches pour firmes è' feu 
automatiques. (Privativa del 18 novembre 
1909, vol. 29659) 


Dispositif pour l’évacuation des fumées daris 
les armes à feu, avec réfrigération par 
l'eau. (Privativa del 18 novembre 1909, 
vol. 296/98) 


Perfezionamenti riguardanti cinture per car- 
tuccie, bandoliere e simili. (Privativa del 
22 settembre 1909, vol. 292178) 


Branda lettiga con bagno 
Busta smontabile e lavabile per lovatrici 
Riduttoro per sedili da water-closet comuni 


Tube pour renfermer des substances liquides 
en tous genres. (Priorità dal 31 gennaio 
1914 = Belgio - brevetto n. 264344) 


Processo speciale per applicare preparati di 
varia natura,in pàsta fluida. sopra un'anima 
Vegetalo a filo continuo, denominafo pro- 
cesso Fian 


Numero 
del Registro 
«Attestati - - 


443-26 


442-215 


443-157 


443-50 


I i 
443-171 


ATFRSTATO- 


Nunmiero 
del Registro | 


iGererale 


146813 


146814 


146959]: 


147359 


146935 


147353 


147352 


146749 


1463631" 


147047] | 


146962, 


146585 


pa 


144522 


"Data — 
del relagcio 


TE 


23 


10 


R4 


DATA 
dgi deposito 
della 


21 gennaio 1915 


4 dicembre 1914 


18 giugno 1914 


28 dicembre >» 


10 dicembre 1914 


28 gennaio 1915 


13 id » 
9 maggio 1914 
1 febbraio 1915 


22 gennaio » 


27 marzo 1914 
25 gennaio 1915 
1 id. » 


13 febbraio » 
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TITOLARE 


Zambelletti D. L. (Società Anonima), a 
Milano 


Attestati completivi. 


Barbaroux Emilio, a Torino 


Attestati di prolunga mento. 


Firpo Costantino, a Genova 


Wasser & Abwasser Reinigiing Ge- 
sellschaft m. b. H., a Neustadt 
ad Haardt (Germania) 


XII. Costruzioni civili, 
ed opere idrauliche. 


Attestati di privativa. 


stradali 


Bonnefon Edmond Louis, a Grenoble 
(Francia) 

Borsani Rodolfo, a Porlezza (Como) 

Cattaneo Eugenio, a Corao 

Conelli Diego, a Milano 


De Christiani Harold V., a Roma 


Deutsch-Luxemburgische Bergwerks 
und Hiitten A. G., a Bochum 
(Germania) 


Dorneth Julius, a Berlino 


Magistretti Luigi, a Milano 


Meazza Arnaldo, a Cremona 


tucci Giuseppe, a Napoli 


TITOLO. 


Fiala-tampone per la somministrazione e l'ap- 
plicazione sulle ferite della tintura di iodio 
od altri antisettici 


Avvisatore elettrico di sicurezza. (Privativa 
del 20 aprile 1914, vol. 428/122) 


Apparecchio trasportabile per l’uso di cor- 
renti elettriche ad alta e bassa frequenza, 
per iscopi terapeutici e specialmente per 
le malattie infettive. (Privativa del 10 lu- 
glio 1913, vol. 409[70) 


Impianto biologico completo, inodoro, di depu- 
razione delle acque di rifiuto. (Privativa 
del 5 giugno 1912, vol. 373/248) 


Robinet doseur antigaspilleur économiseur. 
(Priorità dal 20 febbraio 1914 - Francia) 


Impalcatura smontabile in cemento armato 
Serramento per finestra « Eugenio Cattaneo » 


Apparecchio pel riscaldamento e l’impiego per 
lavori stradali od altri simili, del catrame 
ed altri liquidi 


Case asismiche 


Lamiere profilate a giunto snodato per costru- 
zione di fondamenta e fortificazioni. (Prio- 
rità dal 28 gennaio 1914 - Germania) 


Dispositif de verrouillage, automatique pour 
portes. (Importazione brevetti nn. 264878- 
264879-271292 - Germania) 


Capannone ad elementi smontabili 


Pareti di tavelloni armati per costruzioni an- 
tisismiche 


Contatore di liquido in pressione 


Durata 


| 


(v°) 


fmi w 


vw 


A 
e CRITICANO: 
ATTESTATO 
A 2 
PESESI #2 
dh 
Sg |ES s &F 
Zad |&z0l È 
L= s | 
443-39 [147197] 8 
— 146058) 19 
— 43652) 20 
— lldez44 2 
442-184 [146354] 1 
443-128 {147244} 19 
443-34 [146996] 8 
443-82 [142457] 15 
443-159 {147157} 23 
443-10 |147030} 5 
443-191 [142753] 27 
443-117 |147188| 18 
442-207 [147026] 1 
443-189 1147279] 28 
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TINEIIE VINCI LE EI EI ZIONI NON ARCONATE TCA CANCIA PIRO MATTINO VOI) af IRE 


st SEITE SERIA 


d 


DI 
® 000 è. 0 00 0 e I I I E E E E E E I E I I TL] PE I E I I 
ì . 


XVI. Muminazione. | 


Ai!testati di privativa. 
} 


DATA ATTESTATO 
del deposito a) 2 | © 
della TITOLARE : TITOLO PRE \ez3|,8 
4 wa d ER — 
domanda | ESS (ESE SE 
Gas Za 
; h=| d id 
[ei cccconeÈi 
11 novembre 1914 | Sarzotto Luigi, a Milano Tenda ricovero Sarzotto 3 | 4439-94 Îl4S001} 16 
12 gennaio 1915 | Villa Piero, a Milano Sistema di attacco per strutture in calce- 3 | 442-199 |146c63 1 
struzzo ed in cemento armato 
21 dicembre 1914 | Wolf Peter, a Rosenheim (Germania) | Chiusura racchiudibile in sè stessa per porte, 6 |449-6 146357) 5 
finestre, portici e simili aperture di ogni 
genere 
Attestati di prolungamento. 
29 dicembre 1914 | Deprit Alessandro, a Bilbao (Spagra) } Mosaique en verre pour revétements, parquets 12 —  |l46:05) 3 
ou autres analogues. (Privativa del 5 lu- 
glio 1912, vol. 377[15) ; 
I7 id » | Frazzi Francesco, a Cremona ‘| Sistema Frazzi per costruzioni antisismiche. 3 uit 
(Privativa del 21 febbraio 1910, volume 
30466) 
30 id >» Frioli' Clito, a Sampierdarena (Ge- | Cremona automatica che funziona per sola 1 —  |[146891{ 12 
nova) trazione a scatto di molle ed a ricambio 
solo di pezzi in caso di avarie per uso 
finestre, persiane, porte, mobili, eec. con 
doppio sistema d’apertura a destra o si- 
nistra. (Privativa del 7 aprile 1913, vo- 
lume 400{174) 
31 id. » Ochsner Jacob, a Zurigo (Svizzera) Dispositivo per trasportare senza polvere la 9 — |l46869/ 10 
spazzatura. (Privativa del 21 settembre 
1409, vol. 292/65) 
XIV. Materiali laterizi, cementi, calci 
ed altri materiuli da costruzione 
Attestati di privativa. 
5 dicembre 1914 | Cassano Pietro, a Bari Mattone forato di terra cotta 2 | 443-968 [146314 16 
17 luglio » Gardin Eugenio, a Padova Carrello per grande produzione di tegole curve È | 443-151 [l44302| 23 
sia in terra solida che in terra mollo 
Attestati completivi. 
23 luglio 1914 | Pilati Gaetano, a Firenze Nuovo sistema di tavelloni in cemento armato | — —  |144839 18 
per la costruzione di solai e simili. (Pri- 
vativa del 18 novembre 1913, vol. 41*]82) 
Attestati di prolungamento. 
17 dicembre 1914 } Frazzi Francesco, a Cremona Mattone speciale Frazzi per solai e tetti in 3 — |1465390 13 
cemento armato. (Privativa del 5 marzo 
1910, vol. 308150) 
XV. Vetri e ceramiche. 


5 novembre 1914 | Barchictto Giuseppe, a Milano Salva lampade e'ettriche 201 442-192 {1459041 
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= IX IZZITIr um IN2SSESE 


DATA 


del deposito CI e ol 2 

della TITOLARE TITOLO G: 228 283 3% 

Ha si Sì gl 

domanda 5 | ESS [EZa|&F 

A Zad (Zz0l 

s° Paît $ 

13 gennaio 1915 | roizat Vittorio, a Torino Bec è pétrole è méche plat bràlant è flamme 3 | 443-177 j147126] 25 
. libre 

4 id » | Falco Edoardo, 8 Torino Paralume di carta per lampadine elettriche 6 | 443-163 {I47101| 24 


7 dicembre 1914 | N. V. Philips” Metaal Gloeilampenfa- $ Perfectionnements aux lampes è incandescence 00 | 4423-45 #I46215) 10 


hrik e Holst Gilles, ad Findboven de proie:tion, (Pricrità dall’ giugno 1914 - 
(Olanda) Paesi Bass!) 
9 febbraio 1915 | Robin Jacob Ignot,fa Londra Porfezinnamenti nella fabbricazione della reti 6 {443-107 |147228; 17 


celle ad incandescenza a gas. (Priorità dal 
6 ottobre 1913 - Gran Brotagna - brevetto 
n. 22485) 


9 gennaio >» | Sinaglia Giovanni, a Torino Sistama di rigenerazione delle lampado clet- 3 4443-63 fanno) 12 
tr.che ad incandescenza 


Attestati completivi. 


22 dicembre 1914 | siemens & Halske A. G., a Berlino Lampada elettrica a incandescenza ad atmo- | — — [46501] 18 
8°era gassosa. (Privativa del 39 ottobre 
1914, vol. 439:15) 


Attestati di prolungainento. 


30 dicembre :1914 | Di Spirito Ciriaco, a Napoli Reggi-Lucignolo. (Privativa del 5 dicembre 1 — |li694o) 13 
1913, vol. 419112) 


30 id » | Laurenzi Filippo, a Portici (Napoli) Lampadina elettrica ad fincandescenza a fila- 1 — |146775) 3 
ment protetto. (Privativa del 4 febbraio 
1914, vel. 42374) 
30 gennaio 1915 | Wolfram Lampon Aktien Gesellschaft, { Lampada elet:rica ad incandescenza con corpo 5 — 147150) 24 
ad Ausburg (Germanit) incendescente avvolto a elica. (Privativa 
del 3 febbraio 1914, vol. 422/239) 


147151) 24 


(dA 
Ì 


30 id. > La stessa Processo per fabbricare leghe difficilmente fu- 
sibili e dctate di duttilità. (Privativa del 
3 febbraio 1914, vol. 422240) 


XVII — Riscaldarento, ventilazione 
e apparecchi di raffreddamento. 


Attestati di privativa. 


27 gennaio 1915 | Borch Rcck Anders, a Copenhagen Trocédé pour cbtenir la vélocité uniforme de 6 |443-35 Jl47073} 8 
l'eau circolant dans des appareils de 
chauffage è eau chaude ou la circulation 
de l'eau est accélerée è l’aide de vapeur 


31 dicembre 1914 | Dell'Orto Federico, a Milano Perfezionamenti nei radiatori in Jamiera me- 3° | 412-187 146904 1 
tallica per impianti di riscaldamento e 
raffreddamento 


e 


442-230 |1470t0|j 3 


(ee) 


25 gennaio 1915 Djuvara Marcel T., a Bucarest (Ro- | Chanffege par émuls'on (procédé de chauffer 
mania) des liquides en les feisant traverser par 
Jas gez de combustion de manière à former 

Cmulsion) 
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n: x cad VITTI IAT ZII TOI TOR CEITE TACAT RESI DICCI VAZIOATIA III TICORI .. 
| ATTESTATO 
DATA __ 
del deposito © © . 
Ù TITOLARE TITOLO s | e#3 |eÉs| 8 
della $ ous [Sta SE 
È | ESS [(EZS|&# 
4 a s S 
domanda A Zad (76) = 
=] su | "9 
6 febbraio 1915 | Me, Leod Cameron John, a Londra Perfezionamenti nille macchino essicca!rici 60 | 449-125 [147210] 19 
31 dicembre 1914 | Morani Fausto, a Roma Perfezionamento ai recipienti per l’acetilene 1 |443-53 j{146670] ll 
isciolto ° 
| 
31 id - >» Lo stesso | Perfezionamento agli apparecchi per l'impiego 1 443-31 |146671] 8 
| dell’acetileno disciolto 
20 novembro >» | Moroni Antonio, a Greco Milanese vontilatoro d'aria elettromeccanico a venta- 1 | 442-185 [146122 I 
. glio 
21 ia > Quain John Robert, a Londra Perfectionnements ax appareils pour le chauf- 1 443-183 [146127] 24 
. fago tlectrique des liquides 
21 id. > Lo stesso Perfeetionnements aux élémente do résistan- 1 443-182 [1461z6f 26 
ces électriques i 
2 febbraio 1915} S:Ivatico Amleto, a Milano Interruttore eletirotermico 30] 443-179 [147284] 25 
Altestati completivi. 
7 novembre 1914 | Maragkiii Vittorio, a Milano Turbo-essiccatore per materiali eraniformi. 3 — |l450951i 8 
(Privativa del 26 novembre 1913, volume 
415226) 
Aitestati di prolungamento. 
31 dicembro 1914} Barbini Eugenio, a Genova Nuovo tipo di mobili speciali per l’irradiazione 1. — ({14689)| 12 
del culdo o del freddo. (Privativa del 16 
novembre 1904, vol. 295j241) 
31 id } | Blane Aimé, a Lione (Francia) Aertisseur do tempsraturas. (Privativa del 5 3 — [146870] 10 
giuguo 1914, vol. 37{[?) ° 
31 id >» | Bungartz Mathias H., a Zurigo (Sviz- | Forno e suo sistema di costruzione. (Privativa l — [|146823] 5 
zera) dili'o maggio 1912, vol. 370/132) 
17 id » | Disdier Enrique, a Malaga (Spagna) Apparcil sfeheur plus spécialement destiné au } 12 —  |l46493] 20 
si chage de substances collantes on pois- 
seuses. (Privativa del 23 maggio 192, vo= 
lume 372/197) 
98 ia » | Hormansen Axel, a Bromblla (Svezia) | Dispositif de rigénératenrs pour des fours à 1 — [14674] 2 
cornite ct autres. (Privativa del 10 gen- 
naio 1005, vor. <187159) i 
2] agosto > Kestner Paul e Nen Henri, a Lilla | Dispositif ce  ventilation ct d' humidification, } 12% — [141992] 10. 
(Francia) (Privativa ucl 17 gennaio 1213, volume 
392135) 
2? dicembre : » | Ramassot Marius, a Lione (Francia) Apporcil de chauffage par circulation d'eau 5 —  |l48565} 10 
chaudlée an ear. (Privativa del 23 ottobre 
1909, vol. 294/103) 
23 id » | Rbcinische Dampfkessel und Maschi- | Apparecchio per refcigeraro materiali artifi- 3 —  |146889) 12 
nen Fabrik Buttner G. ni. Db. E, eialmentò asciugati in tamburi essiccatoi 
a Uardingen silì. (Germania) girevoli. (Privativa del 9 ottobré 1902, vo- 
lumo 293/108) 


28 
. DATA 
del deposito 
della 
domanda 
3 febbraio 1915 
6 id. » 
6 id. » 
14 gennaio » 
7 id. » 
25 id. » 


7 novembre 1914 
1915 


4 gennaio 


29 dicembre 1914 


6 febbraio 1915 
23 luglio 1914 
, 7 maggio » 
26 luglio 1913 


. 12 febbraio 1915 


5 gennaio >» 


ll id » 


‘XVIII. Mobilio e materiali per nbita- 


Dianati Mario, a Ferrara 


TITOLARE 


zioni, negozi, uffici e locali pub- 
blici. 


Attestati di privativa. 
Bentivoglio Giuseppe, a Settala (Mi- 


lano) 
Boldi Pietro, a Roma 
Borsani Achille, a Milano 
Busch Hermann, a Kiel (Germania) 


Ceron Bruno, a Milano 


Conalbi Pietro, a Milano 


D’Olivo Ernesto Fausto, a Milano 


Le Fèvre Varvel Sidriey, a Melbourne 
(Australia) 


Marazza L. & C. (Ditta), a Milano 


Mondello Antonino, a Roraa 


Neurath Wilhelm, a Vienna, Skamperl 
Fritz, a Oerhollabrunn e Herz 
Richard, a Vienna 


Sellier Louis, a Parigi 
Vetreria di Grandate, a Grandate 
(Como) 


Vila Josè, a Barcellona (Spagna) 


Zen Carlo, a Padova 


TITOLO 


Secchia afcamicia refrigerante 


Cassa di cottura a gas o elettrica 


Salvietta igienica 


Stampella per vestiti con gancio speeiale. (Prio- 
rità dal 14 gennaio 1914 - Germania) 


Distributore automatico di zucchero in pezzi 


Nuovo sigillo di siourcnsa in metallo, applica- 
bile in un sol colpo 


Registratore delle visite notturne fatto dai 
guardiani nei magazzini, negozi, offici- 
ne, ecc. 


Procedimento e preparato liquido per chiu- 
dere a capsula i recipienti 


«Perfezionato riscaldatore elettrico d’acqua 


Chiusura di garanzia per scatole, applicabile 
speeialmente ai salvadanai 


Capsula in gomma elastica con valvola di aspi. 
razione automatica per la chiusura erme- 
tica delle bottiglie e fiaschi in generale 


Dispositif pour mesurer et enregistrer le débit 
de lait et d’autres liquides. (Priorità dal7 
maggio 1913 - Austria - da Wilhelm Neu- 
rath e Fritz Skamper]) 


Balai à monture métallique dèmontable. (Prio- 
rità dal 27 luglio 1912 - Francia - brevetto 
n. 4465! 97) 

Chiusura ermetica di vasi o flaconi di vetro 
con capsule metalliche 


Système de carrousel électrique 


Affettatrice Zen 


Durata 


w 


w 


Sena 


w 


(e) 


%w 


n 


(°.) 


e 
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ran 
ATTESTATO 


Nunsero 
del Registro 
Attestati 
Numero 
del Registro 
Generale 


147289 


443-146 


443-123 [147206 


443-168 |147299 
443-28 [146971 
442-190 |146951 
443-103 |147182 
442-233 [145854 
443-86 {146945 
442-211 [146835 
443-192 {147302 


443-12 {144276 


443-2) [142432 


443-1 {135951 


443-187 [147272 
442-194 1146758 


443-99 1146994 


Data 


del rilascio 


17 


27 


DATA 
del deposito 
della 
domanda 


6 marzo 1914 


8 febbraio 1915 


31 dicembre 1914 


20 id » 
31 id. » 
25 gennaio 1915 


29 dicembre 1914 


31 id » 
29 id. » 
R4 id > 
29 id » 


6 febbraio 1915 


27 dicembre 1914 


SUPPLEMENTO ALL 


CISSE RENE) 


GA 


n 


TITOLARE 


Attestati completivi. 


Cadenel Louis, a Parigi 


Attestati di prolungamento. 


Aotien Gesellschaft der Gerresheimer 
Glashiittenwerke vorm. Ferd. 
Heye, a Diisseldorf Gerresheim 
(Germania) 


Canevari Antonio Giannino, a Torino 


Canfiel Richard Albert, a New York 
(S. U. d'America) 


‘Cattaneo Giovanni, a Bergamo 


Corbin Cabinet Lock Company, a New 
Britain (S. U. d'America) 


De Lange Pieter Abraham, a Alk- 
maar (Olanda) 


Fiorini Emilio, a Milano 


Garny Franz, a Francoforte s]jM. (Ger- 
mania) 


Reggiori Battista, a Genova 


Sarzotto Luigi, a Milano 


XIX. Filatara, tessitara ed Jindustrie 
complementari. 


Attestati di privativa. 
Binazzi Arturo, a Fironze 


Fabric Fire Hose Company, a New 
York (S. U. d'America) 


t Srlacaferne meli RTS 


TITOLO 


Serrure électrique sans clef. (Privativa dell'8 
luglio 1913, vol. 40925) 


Collare metallico per chiusura a leva in filo 
metallico di bottiglie e recipienti in ge- 
nere. (Privativa del 22 luglio 1912, vo- 
lume 377223) 


Cassetta automatica per l'affrancatura delle 
lettere mediante introduzione di monete. 
(Privativa del 20 novembre 1913, vo- 
lume 418]126) 


Perfectionnements dang les fermetures des bou- 
teilles. (Privativa del 30 dicembre 1904, 
vol. 198170 - a Dorman William Samual) 


Banco scolastico « Cattaneo ». (Privativa del 
4 giugno 1912, vol. 373/223) 


Récipient è monnaie. (Privativa del 27 gen- 
naio 1910, vol. 301]229) 


Machine pour couper les harieots et autres 
fruits légumineux similaires. (Privativa del 
9 febbraio 1914, vol. 423/127) 


Macchine per frollare e sbattere. (Privativa del 
16 gennaio 1914, vol. 421191) 


Serratura di sicurezza adattabile per chiavi 


differenti. (Privativa del 13 novembre 1914, 
vol. 440/21) 


Porta stecchini automatico. (Privativa del 14 
febbraio 1913, vol. 395[215) 


Lettino in acciaio, snodano, scomponibile, ri- 
ducibile a pacco, con tensione meccanica 
del telo. (Privativa del 16 gennaio 1914, 
vol. 421[187) 


Pettine speciale per la tessitura di fibre corte 
o fragili 


Perfectionnements dans les tissus tubulaires 


ZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA 


PIRECIZZAMOMOVZEEO 


de 


6 


CLIC) CITCIICIIEZITZIA RIE TITROE PETEPNORI 


ATTESTATO 


8 |pÉo 
38 [537 
#3 |355 
T< (ad 
ni ui 


—  |l40689} 11 


—  |[147354] 22 


— lago] 6 


— [146798] 24 


— |l46270] £ 


— [147183] 20 


— |{146797] 4. 


— |1a856) 9 


— lla6s33i 6 


— [146781] 3 


— |146832] 5 


443-170 |147310] 24 


443-55 |146739| 11 


27 dicembre 1914 


“21 id. » 
18 gennaio 1913 
.5 agosto 1914 


29 dicembre >» 


21 id » 


18 gennaio 19Î5 


9 febbraio > 


428 dicembre 1914 
«5 ‘gennaio 1915 


 6:febbraio > 


‘31.dicembre. 1914 


COIISITESISIINOZZIA DE! 


SUPPLEMENTO ALLA 


TITOLARE 


Fabric Firo Hose Company, a New 
York (S. U. d'America) 


Joliot Pierre, a Lyon (Francia) 


Lseson Joseph Robart,a Boston Mass. 
(S. U. d’America) 


Schaefler Francis e Shearer William 


Jonathan, a Reading, Pensylvania 
(S. U. d'America) 


Attestati di prolungamento. 


Borzykowski Bonno, a Charlottenburg 
Berlino 


Gminder Emil, a Reublingen (Germa- 
ni;a) 


Gunyon Stephan Edward, a Londra 


Heberlcin & C.ie e Fr, Gehauer, 2 
Charlottenburg (Germania) 


Mollon Pierra Perc, a Busigres e Thi. 
monier Benoît, a, St. Simeon Bres- 
sieux (Francia) 

È 


Northrop Lcom Company, a Liuprdale, 
Mass. (S. U. d’/.inerica) 


Warren Featherbone Company, o. Thra 
e Oaks Michigan (S. U. d'Amer.) 


Zochoddu Sebtasiiano, a Sgfezia (Ge- 
nova) 


TITOLO 


Porfeetionnements dans les métiers è tisser 
circulaires 


Procédé do fabrication de flls brillants de cel- 
lulose. (Priorità dal 25 marzo ‘1914 + Fran-. 
cia = brevetto n. 470141) 


Mécanismo d’arrét pour bobinoirs 


Perfectiannements apportés aux machines à 
feutrer 


Processo el apparecchio per Ia fabbricazione 
di prodotti tessili artificiali da cellulosa, 
soluzione di cellulosa e masse plastiche. 
(Privativa del 30 dicembre 1913, volume 
420/197) 


Processo ed apparecchio per trattare, ad: es.:. 


imbianchire con liquidi in una caldaia delle 
pezze di tessuto nel senso della loro lar- 
ghezza. (Privativa del 10 luglio 1909, vo- 
lume 239/108) 


Disprs'tif pour nouer les fils pour filatures. 
Privativa del 23 settembre 109, vol. 292/85) 


Proesié et apoareil ponr lo mercerisage des 
tissus. (’rivativa del 7 gannaio 1910, vo- 
lume 300014 — alla Heberlein e C.) 


Lisso pour lo tissage de 1a gaze, (Privativa del 
10 luz; uo 1912, vol, 377192) 


Dispositi] your alimentor de cannettea neuves 
j “fiers è tisser è remplucement auto- 
matigio du fil de trame, (Privativa del 2 
oitobie 1803, volume 273/153 - a Stimpson 
Liwarl Sutton) 


Machine destinge à fabriquer des bandes flexi- 
Dies ct élastiques au moyen de tiges de 
piuines, {Plivativa del 23 febbraio 1806, 
vol. 21:02 - a Webster William a Lon= 
don Ustario (Canadà) 


Fistema di lavaggio a secco d'abiti confezionati 
e stofi» in genere, a base di tetracloruro 
di car .enio e ricupero dello stesso. (Pri-. 
vativa del 10 aprile 1911, vol. 33#10) 


413-54 


443-143 


443-88 


442-181 


146853 


146733] ‘ 11 
146715 28 
147081) 15 
1450471 1 
146900} 4 
[146888] 12 
149986; 13 
147227] 27 
146794" 3 
147184 23 
147211} £7 
10 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZ 


re RITI TCIRIOI 
nn SCIA ROCZIRIINTE 


DATA . 

* del deposito — 

della : 
domanda 


TITOLARE 


7 gennaio 


27 ia 


1915 


8 febbraio » 


16 novembre 1914 


‘8 febbraio 1915 


4 id 


80 gennaio 


30 settembre 1914: 


16 dicembre 1914 


22 ottobre 


7 marzo 


£2 ottobre 


19 gennaio 


1915 


XX. Vestiario, oggetti d’u:o personale 


e industrie relativo. 
Attestati di privativa. 
Amati Giuseppe, aj Padova 


Fabris Favaro Silvio, a Milano 


Gerevini Giulio, a Milano 


Languer Hermann, a Frankfurt 0. M. 


(Germania) 


Lebenhart. Richard, a Werschowitz. 


presso Praga (Boemia) 


Manifattura Italiana Biancheria, a: 
dilano 


Peyretti Carlo, a Milano 


United Shoc Machinery Company 
d’Italia; a Milano i 


Attestati completiri. 


Orlandi Luigi, a Roma 


| Spasciani Riccardo, a Milano 


United ‘Shoe Machinery Company 


d’Italia, a Milano 


La stossa 


Attestati di prolungamento. 


Turver Albert, a Denton prèsso Man- 
chester (Gran Bretagna) 


‘Walsutt John Macy, a New York 


(S: U. d'America) 


ETTA UFFICIALE DEL REGNO .D'ITALIA 


SAZZZIONNA nerd n CIoTZOI x oe 


TITOLO 


Sottoscarpa poneumatica 


Fermaglio per l'attacco dei solini ai cinturini 
delie camicie 


Innovazione nelle mollette tranciate pei ma- 
nichi di ombrelli e simili 


Pozze da piedi in forma di scarpe. (Priorità 
‘ ‘dal 12 ottobre 1914 - Germania - modello 
d’uso n. 617986) A 


Machine d'ajustage pour toutons mécaniques 
sur des cartons 


Involucr> o busta di prct:zione per camicie 


Bottiglia isola. to 


Perfectionnements aux machines à coudre les 
©’’‘chaussures. (Priorità dal 20 ottobre 1913 « 
‘Gran Bretasgoa - da Alfred Edward Ri- 
chisards e The British United Machinery 
Limited - brevetto n. 22249). i 


Salva-portafogli sistema Orlandi. 


(Privativa 
del 5‘giugno 1914, vol. 43%) | © ©’ 


Occhiali atti a riparare gli cechi dal pulviscolo 


e dal role. (Privativa del 27 giugno 1912; 
N EFP ta age 


vol. 376/135) 


Machine à remplier les bords de cuirs et ma- 
‘tiéres similaires. (Privativa del 7 maggio 
1914, vol. 429/143). (Priorità dol 20 settem- 
bre 1913 - S. U. A. - da Perley R. Glass) 


Perfectionnements dans Iles machines è tirer 
les chaussures en longuer. (Privativa del 


14 marzo 1913, vol. 38/168). (Priorità dal: 


17 novembre 1913 - S. U. A. »' da’Rongid 
F. Me. Feely - brevetto n. 801501) 


Apparecchio per dar la salda ai cappelli di 
feltro che sono già stati messi in firma. 
(Privariva del 13 aprile 1910,. vol. 3097125) 


Perfazionamenti nelle custodie per lame cam- 
bievoli di rasoio. (Privativa del 14 aprilo 
1910, vol. 309[136) 


Durata 


ATT 


Attestati 


5 
E 
5 
PA 


del Registro 


412-188 
443-134 
443-200 


443.52 


443-105 
443-148 
443-127 


418-203 


ESTATO 


‘Numero 
del Registro 


146937 


147237 
4 

147351 
SR 

145926 


147293 


14724] © 


147250 


145526]. ‘ 


146991 


147153 


Generale 


. Data 
del rilascio 


20 


Il 
17 
‘ 


19 


19 
La 


ll: 


28 


è 


DATA 
dsl deposito 
della 
domanda 


192 marco 


28 dicembre 1914 


16 febbraio 1915 


20 gennaio » 


14 novembre 1214 


5 gennaio 1915 


16 gennaio 1915 
14 id. » 
13 febbraio » 


3 ottobre 1914 


‘18 settembre >» 


16 fobbraio >» 


1915 
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AITRO: Pe EnrEezs 


TITOLARE 


XXI. Pelli e cuoi. 


Attestati di prolungamento. 


D’Huart Emile, a Luxembourg (Gran 
Ducato di Luxembourg) 


XXII Industria della carta. 


Attestati di privativa. 


Ascoli Reggio Raminga e Fano Vit- 
torio, a Ferrara 


Coppier Charles Andrè, a Parigi 


Attestati completivi. 


Fancella Francesco, ad Orvieto (Um- 
bria) 
Scarpitti Camillo, a Roma 
XXIII. Industrie ed arti grafiche. 


Attestati di privativa. 


Bartoli Adolfo e Serra Alessandro, a | 


Roma 


Bhisey Shanker Abaji, a Londra 


Cerasoli Goffredo, a Roma 


Colardeau Louis Joseph Emmanuel e 
Richard Jules, a Parigi 


De Giglio Gaetano, a Torino 


Ellero Umberto, a Roma 


Fagioli Ermanno, a Milano 


tile meter MT iii Zan eri io, ere nd 


CROScETXOREZIA DIcox CNSCIRISIMIERI 


TITOLO 


Procédé de prépara tion des peaux$pour le tan- 
nage (mégissage) et la teinture. (Privativa 
del 16 febbraio 1914, vol. 42413) 


Congegno adattabile a buste e plichi, per ren- 
derne più facile l’apertura 


Procédé pour la préparation do papiers fidu- 
ciaires de tous genres. (Priorità dal 22 
gennaio 1914 - Belgio) 


Congegno o metodo per la tenuta dei registri 
a schede, (Privativa del 20 maggio 1914, 
vol. 430[173) 


Nuovo modulo per telegrammi. (Privativa del 
24 ottobre 1914, vol. 439/150) 


Applicazione di specchio a 45° circa sullo 
schermo di qualsiasi macchina fotografica 
per la perfetta messa a fuoco 


Machine è fondre les caractères d’imprimerie 


Apparecchio per lo sviluppo in piena luce di 
provini di pellicola cinematografica 


Procédé et appareils pour l’obtention et l'ob- 
servation d’épreuves stéréoscopiques sur 
bandes pelliculaires. (Importazione bre- 
vetto n. 473539 - Francia - dal 29 settem- 
bre 1913) 


Apparecchio cinomatografico di presa-vedute 
perfezionato 


Perfezionamenti alle maechine da scrivere o 
compositriei per renderle atte alla ripro- 
duzione delle immagini trasmesse per 
mezzo degli apparati telegrafici usuali 


Appasecchio per variare la chiusura e l'aper- 
tura dei tiralinee senza ricorrere alla ma- 
novra di alcuna vite 


TALIA 


ù 


di 


443-98 


443-185 


443-178 


443-73 


442-202 


443-11 


443-136 


146745] 20 


147348] 27 


147024] 6 


145937) 8 


146759] 25 


146976} 16 
147039) 26 
147277} 25 


145575! 13 


145459] 1 


140257] 6 


147254: 20 
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ATTESTATO 


DATA: 
del deposito © «2 |: © 
SI TITOLARE TITOLO oz 23 
della. E 2 FI 
domanda Sea [5.8] 
3° |""83| 3 


27 dicembre 1914 443-468 


Système de gravure pour projectians photo-. 
graphiques reproduisant les couleurs de la 
nature. (Priorità dal 29 dicembre 1913 - 
Francia) 


SA Albert, a Lyon (Fran= 
cia 


16 febbraio 1915 | Kelley William V. D. e Raleigh Char- 


Procédè pour produire des images photogra» 
les, a New York 


phiques en couleurs 


2 ottobre 1914! Lang Augustus Bernard Dashwood e 
Powell John Anthony, a Buckin- 


gham, il 1°, a Londra il 2° 


Appareil de réclame et de DARA (Priorità 
dal 13 ottobre 1913 - Gran Bretagna - 
brevetto n. 23030 del 1913) 


27 gennaio 1915 


Mancini Osvaldo, a Roma PEoRno: per la produzione di fotografie ani- 
ma 


28 novembre 1914 


Viganego Battista, a Genova Sistema per riflettere proiezioni nello schermo. 
sul palcoscenico mediante apparecchio col- 
locato al di sotto e al di soprao ai lati 


dello schermo 


2 febbraio 1915 


Processo di deeorazione a deealcomania su 
uu legno, celluloide, vetro od altre ma- 
ie 


Zucchi Emilio e Zucchi Angelo a Mi- 
lano 


Attestati di prolungamento. 


Berthon Rodolphe e Audibert Mau- 
rice, a Lione (Francia) 


29 dicembre 1914 ‘ Dispositif de prise de vues et de projeetions 
: cinématographiques en couleurs,(Privativa 


del 1° agosto 1912, vol. 378167) 


‘ Macchina fotografica con diffusore di luca. 
(Privativa del 6 dicembre 1912, vol. 388/130) 


28 id >» | Borlandi Enrico, a Pavia 


sì id » | Cerri Giuseppe, fa Torino Apparecchio fotografico per ottenerè contem- 
poraneamente, di uno steso soggetto, pa- |. 
recchie immagini tutte eguali fra loro, a. 
scopo di produrre negativi selezionati 
adatti per riprpduzioni in colori natu- 
rali. (Privativa dell'8 gennaio 1914, vo- 
lume 4214?) 


Pròcesso per decorare oggetti di porcellana, 
‘smalto, vetro, maiolica o qualunque altro 
oggetto ceramicq con riproduzioni foto-. 

. gratiche di bella, e.vera. tinta fotografica, $ 

; cotte .al fuoco, ecc. (Privativa dell’8:ago- 
i 8t0.1907, vol. 250;132) 


Fischer Felice Augusto Oscar, a ‘Ge- 
nova 


30 id. » 


Garlanda Eligio, a Torino 


Perla BonAmenti, per macchina da scriverò: 
. (Privativa del 20 gennaio 1914, vol, 42*/7) 


9 gennaio 1915 | Green Warren Luqueer, a New York | Presse à imprimeravec des pianches:en gretit. 


(Privativa del 13: agosto 1908, vol. 271ji24) 


Sistema. per utilizzare la macchina da sorivere 
nei lavori tipografici e fotolitografici, fpri- 
vativa del 28 giugno 1912 vol. 3767170) 


30 dicembre 1914 | Sancio-Angioy Salvatore, a Cagliari 


domanda 


4 febbraio 1915 
11 gennaio » 
£8 id » 
5 id » 


6 novembre 1914 


£2 dicembre » 


19 id » 


81 dicembre 1914 


80 settembre '» 


81 dicembre » 


81 id > 
10 febbraio. 1915 
8 dicembre 1914 


14 gennaio 1915 


TITOLARE 


XXIV. Industrie chimiche diverse. 


Attestati.-di privativa. 
Badische Anilin & Soda Fabrik, a 
Ludwigshaten arRhein (Germania) 


Farbenfabriken vorm, Friedr. Bayer 
& C., a Leverkusen ;presso Colo- 
nia s[R. 


La stessa 


Société Chimique des Usines du RhOne 
anciennement Gillard P. Monnet 
& Carlier, a Parigi 


Attestati completivi. 


Badische Anilin & Soda Fabrik, & 
Ludwigshafen sul Reno (Germa- 
nia) 


Farbwerke vorm.' Meister Lucius & 
Bruening, a Hoechst (Germania) 


La stessa 


Attestati di prolunoamento. 


Blieberger, Weber & C. (Ditta), a 
New York (S. U. d’America) 


Bonelli Alfredo, a Milano 


Chavassieu Henri Louis] Joseph, & 
Lione (Francia) 


Cornaro Giovanni, a Torino 
Eichengriin Arthur, a Berlino 
Loiseau Oscar, a Sclaigneaux (Belgio) 


Société anonime « La Soie Artificiel- 
le », a Parigi 


TITOLO 


Nouvelle masse de contact pour procédés ca- 
talytiques. (Priorità dal 26 marzo 1914 - 
Germania) 


Procèdé de production de matières colorantes 
azolques 


Procédé pour produire de l’acide acetique à 
l’aide d’acetylène par électrolyse. (Priorità 
dal 27 marzo 1913 - Germania) 


Procidé de préparation de dérivés chlorés de 
substances orgaliques 


Nouveaux colorantes azoiques et nouveaux 
produits servant è leur production, (Pri- 
vativa del 24 luglio 1914, vol. 433{120) 


Procédé de fabrication de préparations con- 
centrées stables, appropriées à la cuve de 
fermvutalluon pour iudigo. (Privativa del 
<0 novembre 1914, vol. 440/89) 


Procédé pour la préparation d'acétaldéhyde au 
moyen d’acétylène. (Privativa del 30 gen- 
naio 1915, vol. 4421:75). (Priorità dal 9 
maggio 1914 - Germania) 


Processo di preparazione dell'essenza di sem- 
preverdi m-ntilsta. (Privativa dell'8 agosto 
1911, vol. 34775) 


Processo di produzione di una sostanza solida 
per uso di caudegzgio, disinfezione, lavan- 
derie e simili. (Privativa del 5 febbraio 
1914, vol. 423[54) 


Procédé de dissolution et de coagulation sub- 
séquente des matières protéiques et ses 
applications industrielles. (Privativa del 6 
novembre 1909, vol. 295[93) 


Esplosivo costituito da una dinamite coll’ag- 
giunta di metalli in polvere. (Privativa 
del 5 novembre 1909. vol. 295172) 


Procédé de fabrication de masses pareilles au 
celluloide de cellulose acétylée, (Privativa 
del 1° aprile 1911, vol. 337[141) 


Nouveau procédé de production du zine. (Pri- 
vativa del 24 settembre 1909, vol. 292118) 


Procédé de purification des soudes residuaires. 
(Privativa del 13 agosto 1912, vol. 378/173) 


15 


15 


15 


> 
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b 
Ì 


443-147 (147293 22 


442-214 Î146958 


i 
ì 
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Data 


del relascio 


2 


442-231 140213 4 


443-7 


146761 


dii 


146508, 


146460 


146903 


146849 


146871 


146824 


147233 


146747 


147131 


18 


13 


10 


SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


DATA 
del deposito A © 
TITOLARE fIFOLO eda AZIO 
della î oe |CHE| 8 
Ea [EL 
domanda dad \pRdla 
Zi sinto 
e* (3° 3 
27 gennaio 1915 | Société des Etablissements Daubron, | Perfectionnements aux procédés de filtration Ì — |l47238| 27 
a Parigi et dispositifs les réalisant. (Privativa del 
22 agosto 1911, vol, 37938) 
30 settembre 1914 | Stockhausen Julius, a Krefeld (Ger- | Procédé pour l'obtention d’un produit de con- 2 — [145513] Ke0 
mania) densation retiré du phenol et de la for- 
maldéhyde. (Privativa del 12 agosto 1913, 
i vol. 41235) 
XXV. Industrie diverse e miscellunea, 
Attestati di privativa. 
25 gennaio 1915 | Djuvara Marcel T., a Bucarest (Ru- | Procédé d’imprégner un corps solide en uti- 6 | 442-219 [147081 2 
menia) lisant la pression différenciée d’un liquide 
27 maggio 1914| « La Cellophane », a Thaon les Vos- | Produit constitaè par une matière plastique 6 | 443-181 |l43314| 26 
ges (Francia) enrobée enire deux pellicules cellulosi- 
ques et son procédé de fabrication, (Prio- 
rità dal 31 maggio 1913 - Francia - da 
Attestati completivi. Brandenberger J. E. - brevetto n. 458633) 
10 novembre 1914 | Hammock Egg Carrier Company, a | Sistema d'imballaggio per trasporto di uova —_ —  |l45839j 23 
Buffalo (New-York) e simili articoli. (Privativa del 19 novem- 
bre 1914, vol. 440/72) 
Attestati di prolungamento. 
81 dicembre 1914 | Fusa Ottavio, a Torino Sigillo di sicurezza. (Privativa del 28 gennaio 1 —. {146820 4 
1914, vol. 422/148) 
81 id » | Magnasco Giovanni, a Genova Recipiente d'imballaggio formato di materiale 3 —  |146900| 13 
costituito di fogli fsuvrapposti. (Privativa 
del 26 luglio 1911, vol. 346/66 - a Roggero 
Enrico a Genova) 
28 id » Naylor James Priestnall, a Londra Appareil éléctrique pour annonces diurnes et 1 —  |146792) 3 
nocturnes, (Privativa del 31 maggio 1912, 
«asvol, 373/158) 
Riassunto degli attestati rilasciati nel mese di febbraio 1915 
A A 
nazionali . stranieri Totale 
originari ...0.0-0000 0000 1Z1 SZ 108 
Attestati di privativa con rivendicazione di priorità , . 2 68 #70 
d'importazione .....,:-0.0.6 —_ p°) 2 
originari -., 0660800 0000 0000 2e o. 15 
Attestati completivi . | con rivendicazione di priorità ,, Sei 15 - 15 
d’importazione , .....00000% _ La —- 
Attestati di riduzione ........00000 0000000 —_ - par 
Attestati di prolungamento € 00 0 0 0 0 0 è è ® 0 0 s 0 00 0 00 S1 zo 180 
230 230 460 


Roma, 10 aprile 1915. 


Totale . .... 


Il direttore : VENEZIAN. 


nni 
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| MINISTERO 
DI GRAZIA € GIUSTIZIA E DEI CULII 


Disposizioni nel: personale dipendente : 
vancéllerie e segreterie. 


Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915: 


De-Falco Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Castel- 

lammare di Stabia, è, a sua domanda, tramutato alla pretura 
. del'2° mandamento di Napoli. 

Carelli Carlo, aggiunto di cancelleria del tribunalo di Domodossola, 
in aspettativa per infermità e tramutato alla pretura di Novi 
Ligure, continuando nell'aspettativa, è, a sua domanda, richia- 
mato in servizio, ed è tramutato alla Corte di appello di Casale. 


Notari. 


Con decreto Ministeriale del 9 giugno 1915: 


È accolta la rinunzia del eandidato notaro Paradiso Giuseppe 
all'ufficio di coadiutore del notaro Hacobelli Giovanni Battista, 
di Napoli, conferitogli con decreto «del primo presidente di 
Napoli dél 2 febbraio 1912 e in sua vece è nominato coa- 
diutore del detto notaro Iacobelli il signor Guarino Carlo, avente 
i requisiti di legge. 

‘ Cioffi Ernesto, è dispensato, a sua domanda, dall’ufficio di coadiu- 
tore del notaro Puppo Angelo Raffaele, di Maratea. 

È concessa: 

Al notaro Mastroviti Domenico, una proroga fino a tutto 1’ 11 luglio 
1915, per assumere l’esercizio delle sue funzioni nel comune di 
Montesilvano, distretto notarile di Teramo, 


Con decreto Ministeriale dél 14 giugno 1915: 
De Luca Cesare, avente i requisiti di legge, è nominato coadiutore 
del'notaro Vinzio Ttanquillino, residente nel comune di Ro m. 
Archivi notarili. 
Con R. decreto del 20 maggio 1915, 
registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1915: 


Grassi Egidio, arehivista'nell’archivio notarile distrettuale di Nova- 
ra, è nominato reggente l’archivio stesso in sostituzione del 
- titolare destinato ad alfra sede. 


Con decrèto Ministérialè del 15 giugno 1915: 


Pratellf‘Danté, segretario del comune di Montescudo, è nominato 
conservatore .di.quell2archivio--notarile-comunale. 


Culto. 


Con determinazione Luogotenenziale del 10 giugno 1915: 


È stata autorizzata la corivessione del R. placet: 
Alla bolla vessovile, con la quale al sacerdote Domenico Pittelli è 
‘ ststò-conferito uh canonicato semplice nel capitolo cattedrale 
di Catanzaro. 
Alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Cosimo Cerasuoli è 
È stato:conferito il‘canonfcato detto di San Mauro nel capitolo 
. oattedrale di Isernia. 


Con determinazione Luogotenenziale del 13 giugno 1915: 


È stata autorizzata ld concessione del R. placet alla bolla vesco- 

vile, con la quale al sacerdote Nicola Di Nocera è stato confe- 

.. rito il canonicato: di San Barnaba nel’ capitolo cattedrale di 
Isernia.: 


Direttore : G.-B.- BALLESIO 


Tipografia delle Mantellate. 


Amministrazione centrale. 


Con R. decreto del 9 maggio 1915, 
registrato alla Corte dei conti l’ 1l giugno 1915: 


Martire cav. uff. Raffaele, archivista: capo nel Ministero di grazia e 
giustizia e dei culti, è, a sua domanda, collocato a riposo per 
avan‘ata età ed anzianità di servizio. 

Beolchi cav. Francesco Giuseppe Enrico, archivista di 18 classe nel 

Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è, a sua domanda, 

collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio. 


Magistratura. 
Con decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915: 


Burali d'Arezzo cav. Ernesto, sostituto procuratore del Re presso il 


tribunale civile e penale di Roma, è nominato sostituto procu- 
ratore generale presso la Corte di appello di Trani. 


Con decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1915: 


Franco cav. Rodrigo, procuratore del Re presso il tribunale civile e 
penale di Sala Consilina, è nominato sostitutò procuratore ge- 
nerale presso la Corte di appello di Trani. 

De Cicco cav. Luigi, procuratore del Re presso il tribunale ‘civile e- 
penale di Sciacca, è tramutato a Sala Consilina, 


Con decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915: 


Rossi comm. Raimondo, presidente di sezione della Corte d’appello 
di Napoli, incaricato di presiedere il circolo ordinario di Corte 
d'assise di Santa Maria Capua Vetere, è esonerato, a sua do- 
manda, dal detto incarico. 

De Pisis cav. Carlo, consigliere di Corte d'appello in funzioni di 
presidente di sezione del tribunale civile e penale di Napoli, 
cessando dalle anzidette funzioni. 

Perrone cav. Luigi, consigliere di Corte d'appello in funzioni di pre» 
sidente di sezione del tribunale civile ‘e penale di Santa Maria ' 
Capua. Vetere, è tramutato, col suo consenso e con le stesse fun- 
zioni, al tribunale civile e penale di Napoli. 

Riccio Pio cav. Domenico, presidente del tribunale: civile e penale 
di Lanusei, è' nominato;‘a sua domanda, consigliere della Corte 
d'appello di Cagliari. i 

Cocconi cav. Giuseppe, consigliere della Corte d’appello di Bologna, 
in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio, a sua do- 
manda, presso la Corte d'appello di Bologna. 

De Angelis càv. Raffaele, eonsigliere della Corte d'appello di Na= 
poli, in aspettativa per infermità per-mesi cinque, è tempora= 
neamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, con- 
tinuando nella detta aspettativa. 

Frassinetti cav. Adolfo, consigliere di Corte d’appello, in aspettativa 
per infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa 
Stessa per un mese. 

Alessandri cav. Ferdinando, consigliere della sezione di Corte d’ap- 
pello di Perugia, è incaricato, durante il corrente anno giudi- 
ziario, di' presiedere il circolo di Corté di assise di Perugia. 

Burali d’Arezzo cav. Errtesto, sostituto procuratore generale presso 
la Corte d’appello di Trani, è tramutato presso la sezione di 

, Corte d'appello in Potenza. 

Villella cav. Gennaro, sostituto procuratore generale presso» la 

‘Corte df'appèllo di Catanzaro, è nominato procuratore del Re 
presso il tribunale civile-e penale di Trapani. 

Onnis Falqui cav. Efisio, giudice del tribunale civile e penale di, 
Livorno, è nominato consigliere delli” Cort& “di appello” di 
Messina. 

Zanardelli cav. Giovanni, giudice del- tribunale civile ‘e' portalo "di 
Ronia, è nominato consigliere della Corte di appello di Aquila, 


TUMINO RAFFABLE, gerente. responsabile, 


